









































| BILLED الفاتورة ائی/10‎ : 100315 ES 
AL MAJAL AL ARABI FOR MAINT. JEDDA 
العربي للصيائة — جدة‎ Jia! 

P.O.BOX 92833 


Bcslalls Ae Leen شک الام‎ inpr aera 
SAUDI ARABIA 


Amin Medical Instruments Co. Ltd.‏ تم 
BLA La 11: 101133‏ 











SAUDI ARABIA 
IPPED لمستلمة/10‎ Í 


Vir 4 [071081 4 Ze HI: 
م اليل عبد العزيز المحجر بجدة‎ 
ONCOLOGY CENTER | 
JEDDAH 21485 
SAUDI ARABIA 


Amico VAT الضريبي/.ت11‎ 3j! :300466305500003 Customer VAT N0./نونبزلل الضشريبى‎ p-5)-213002314615100003 


500006 27 ad JU لیت‎ wj 40003050 Billing Acct. الحساب/.70‎ gb: ` . | | 

Delivery No-/ 1.) 221 "adj: Payment terms/adáu.J! ؛شروط‎ Payable within 180 Days 
OTA | S | Contact Person/JQJLaT4! gi: 

PO NO./*! xà JI :رقم طلب‎ | 03.08.2021 

Invoice :رقم الفاتورة/110‎ 1090011377 Invoice Date/9j43LÀiJl :تاريخ‎ | 


TAX INVOICE 





























Reff SKU ID Item Description Del Date Total with 
ا‎ viaa dl تاريخ وصف الصتف زقم‎ VAT 
1 الاجمالي . التوريد‎ 
3 
à ٠ 8000000668 ALCON INFINITI Labor 1 + 11,500.00 15.008 1725.000 
i Contract EA | 1 
qû 8000003730 KOWA-PERIMETER LABOR 1 9,000.00 15.008 1,350.00 `- 10, 350:00 
> CONTRACT EA | | 
> | : - 
5 > 8000000698 NIDK MC300/500 LABOR 1 12,500.00 15.009 1,875.00 . 14,375.00 
E CONTRACT | EA | | 
5. ٠8000000746 NIDK YC1800/1600 LABOR ۱ 1 7,500.00 15.008 1,125.00 8,625.00 
3 | CONTRACT | EA | | 
nı 8000000776. KOWA-VX10/101/20 LABOR 1 9,000.00 15.00% 1,350.00 ^ 10,350.00 
Les CONTRACT | EA | 
|t. e 8000002289 NIDK AL-SCAN LABOR Eé ا‎ 7,500.00 15.009. 1,125.00  ..8;625,00 
KE CONTRACT EA 
3 ; ۱ ` | 
D .8000002138 NATUS RETCAM SHUTTLE 2/3 1 8,000.00. 15.008 1,200.00 < 9,200.00 
| 1 L Jj LABOR CONTRAC EA i 
| : 
Es SN RECEIVED / eie 
| p Vas ect 0+۸2 
< 
عرب ا‎ Ud 
| فدناع الصيانة الملبية‎ 
| 
| ا ا شش نے یٹ‎ Ae 
| SEVENTY-FOUR THOUSAND SEVEN HUNDRED Total ` 7 Total شامل الضريبة/8۸۸‎ jy» المجموع‎ : 6 0 
| FIFTY SAUDI RIYAL ONLY S Quantity VAT #ضريبة القيمة المضافة/لذت‎ 9, 150. 00 


١ Net Amount/Eeg ^»! : 74,750.00‏ +*الكمية 





User : Ismail eyyakeramen 


Time Utamp :13.09.2021 19140 ~ t 
. Head Office Jeddah : Riyadh Branch : Al-Khobar Branch : Al-Madina Branch : Abha Branch : 
P. O. Box 3871 Jeddah 21481 - KSA P. O. Box 55177 Riyadh 11534 - KSA PO Box 30047 Al-Khobar 31952-KSA PO Box 2870 Madina - KSA Al Rajhi Center, Khalidiya, Abha, 
Tel. :966-12-660 1149 / 665 5766 Tel. :966-11-480 0407 Tel. :966-13-864 2911 / 864 3587 Tel. :966-14-815 4244 / 815 2529 Tel. :966-17-228 8790 
Fax. : 966-12-660 1146 Fax. : 966-11-480 3034 Fax. : 966-13-899 4033 Fax. : 966-14-815 4742 Fax. : 966-17-228 8791 


E-Mail : ksa&amicogroup.com — www.amicogroup.com 





شش 


يزات الطبية والعلمية 





SAUDI ARABIA ` 


300466305500003 

















Tel. :966-12-660 1149 / 665 5766 Tel. : 966-11-0 0407 Tel. : 966-13-864 2911 / 864 3587 Tel. :966-14-815 4244 / 815 2529 Tel. :966-17-228 8790 

| Fax. : 966-12-660 1146 Fax. : 966-11-480 3034 Fax. : 966-13-899 4033 Fax. : 966-14-815 4742 Fax. : 966-17-228 8791 

| E-Mail : ksa&amicogroup.com — WWw.amicogroup.com 

| 

D se p^ AL; Gecke". Ki KÉ uaz IH ےنھٹا‎ TOALE THE Lx ہو ےد وج‎ PE جضني‎ tă سے ر حا‎ LE: 33 "A تر‎ EA res Ze weg 25 ۹ 


تی ہج ےڈ 


شركة ال مین 
AI Amin Medical SOIRÉE LU Co. Ltd.‏ 







؛ي+9و چج -ہعہے چرچ z‏ 


100315 


| BILLED eicht الفاتورة‎ : 
AL MAJAL AL ARABI FOR MAINT. 
العربي للصيائة - جدة‎ Jia! 
P.O.BOX 92833 
JEDDAH, 21485 
SAUDI ARABIA 


Pagu 1 ng t 
) فو‎ —] 
Long TO/ CaL aJ | المدقاة‎ 3 [T 


~ ~e — - ام‎ m m "uw 7 


AAT B re 1 SZ E AA Se ki مق سوا‎ A ki و ےس عه کا‎ Y ^^ 


LIC REID م.المليك عبد العزيز‎ 
ONCOLOGY CENTER 


JEDDAH. 21485 
SAUDI ARABIA 

















Amico VAT NO. Zyd iJi 35: Customer VAT No./0394M 4-2)! لرقم‎ 3 
SO" NO. :رقم طلب الببيع/‎ 40003050 Billing Acct. 110 التحساب/.‎ p! | | | 
ا‎ e: 7 int terms/ ai : P | within 180 Days 
Deliver E EE EL Payment 668 شزوط الدفع/215‎ ayable | y 
كلد‎ Ee EO Contact Person/JULGe sd! già: G 
U E 0 ^m 
LEN AL ارم طشن‎ | 03.08.2021 
Invoice No/ الفاتورة‎ p): 1090011377 Invoice Date/ اتورة‎ Cu :تاريخ‎ 
TAX INVOICE فاتورة ضريبية‎ 
\ SKU ID Item Description Del Date UPrice w/ 
الشكمية تاريخ وصف المينتنف ركم‎ VAT 
ا لاج الي السعر | التوزید‎ 
| دون‎ $2203! 
? | | الضريبة‎ | 
, 86060000668 ALCON INFINITI Labor 1 ke 500.00 15.00% 1,725.00 13,225.00 
1 Contract EA 
3 8000003730  KOWA-PERIMETER LABOR 1 9,000.00 ۰15۰008 1,350.00 10, 350,00 
$ CONTRACT EA | 
< 
> : d ۱ Gë e - 
1 560005060698 NIDK 1103007500 LABOR 1 12,500.00 15.008 1,875. 00 14,375.00 
ü CONTRACT EA 
کو‎ : 8000000740  NIDK 40 LABOR 1 7,500.00 15.009 1, 125. O0 8,625.00. 
» CONTRACT EA | 
3^ 8000000776  KOWA-VX10/101l/20 LABOR l 9,000.00 15.00%- 1,350.00 10, 350.00 
1 CONTRACT EA 
s 5000002289. NIDK AL-SCAN LABOR 1 1,500.00 0 1,125.00 8,625.00 
2 CONTRACT EA 
3 EM d 30-5 
2 4000002135 NATUS RETCAM SHUTTLE 3 1 8,000.00 15.008 1,200.00 9,200.00 
, * LABOR. CONTRAC EA 
1 J 
z 
EE 
| 
AT „£ 0 
( 
| EE EE 
E GEVENTY-EOUR THOUSAND SEVEN HUNDRED Total 7 Total :المجموع قير شامل الضريبة/ظقة‎ 65,000. 00 
| FIFTY SAUDI RIYAL ONLY S Quantity VAT القيمة المضافة/طفت‎ i4): 9, 150. 00 
| و‎ TARE EN E \ الكمية‎ : Net :المجموع/11167احاتر‎ 74,750.00 
) Wig Pt : E 
i 4 + ۱ 
| unb e dk 
í / nec Kë Baute ہین‎ ۹ 
| GE NN ^N de eege 
6 et A e Eat 
| User : Immeil ayyakeremen SN, "P Gen ral Manager 
l! : ZEN 
1 (IO n 019014 e s d 302311 " 1 ١ جد‎ Ze: بج‎ 
| Head Office Jeddah : Riyadh Branch : AI-Khobar Branch : AI-Madina Branch ` Abha Branch : 
| P. O. Box 3871 Jeddah 21481 - KSA P. O. Box 55177 Riyadh 11534 - KSA P. O. Box 30047 Al-Khobar 31952-KSA PO. Box 2870 Madina - KSA Al Rajhi Center, Khalidiya, Abha, 








WI ` FTT 





EDDAH 24405 | d Eech‏ شركة ال مین للتجهيزات الطبية والعلمية 


| Amin Medical Instruments Co. Ltd. 


—— 
c 
سے‎ 
D 
- 
-— 


A SES , ANAL 
SAUDI ARABIA ie bes بر‎ ET EE 08 
SHIPPED T1G0/ الفعلضاة مس نامے‎ :1UJ Cx ہو —- بی‎ 





t E T 1 |1211 MA 
d ^ 1 
i 
i d ٭‎ - j} - 
( VE o 
Dy NO el xi وذ هم طلب‎ 
iiv C 17 053. 3L AJ! 1T ES 1095001137 / , j 
i 4 JS 9 5 M e iT onî co UAL رت‎ 


TAX INVOICE 


1 - س مسح سح —— سنب‎ T 
TT TT T سے‎ ` r 4 mh. ١ 
Lë 1 A Lt. ١ bi يا‎ ١ I Le فل‎ AA 1 Dat 
d 2 ١ EW لا و نيع 7 € مرو‎ 


rv ذات‎ 


` 
1 


i 
L] 
١ 
I 
۰ 
| 
| 
١ 
| 
١ 
i 
| 


OGCGOO0LCQOOC 8 ALt ON LNP [ N | jl Lat LA 


839 " س. 


ت : 


é ee s EYVAY‏ - راس المال ہہ رم٥۵١‏ ريال سعود 





€ "P i ` 1 ' 5 
Lë | Genaera- Manager 





Head Office Jeddah : 1 Riyadh Branch : Al-Khobar Branch : Al-Madina Branch : Abha Branch : 


P. O. Box 3871 Jeddah 21481 - KSA P. O. Box 55177 Riyadh 11534 - KSA P. O. Box 30047 Al-Khobar 31952 - KSA P. O. Box 2870 Madina - KSA Al Rajhi Center, Khalidiya, Abha, | 
Tel. :966-12-660 1149 / 665 5766 Tel. : 966-11-0 0407 Tel. :966-13-864 2911 / 864 3587 Tel. :966-14-815 4244 / 815 2529 Tel. : 966-17-228 8790 
Fax. : 966-12-660 1146 Fax. : 966-11-480 3034 Fax. : 966-13-899 4033 Fax. : 966-14-815 4742 Fax. : 966-17-228 8791 


E-Mail : ٥39811100 7 www.amicogroup.com 


| ATLLED TÖZ الفاتو؛ۃ. الب‎ : LOL 1 
4m 4 4 » 





شركة ال مین للتجهيزات الطبية والعلمية 


| Amin Medical Instruments Co. Ltd. 


A 
SAUDI ARABIA 





١ 
{ ١ 1 IN | | 
1 Ai 414 ۶ 
UL 7 
d EN yt. d (1306031! OELG., 13 COINS! VI d € 1ئ ى لون‎ 

RI ! ١ 7 505و‎ im 1 4 LLH 1 GG) ١ a ) 8 

Pavment termsz/ s. اليل‎ be 0 

١ I KA 1 e 
11 , ١ Y T WE 5 1 (Gi & 2-6 
A DCH, el ات کر ریت ور ہہ‎ 

) 1 7 de ( LÀ i: O1 d ١ 1 ١ r I f " 1 ji Lys 
8 VY LC Datce/ 8) à-- La Led) 5. 


TAX INVOICE ics Aë 0) 92 L5 
3r 7 Y LIT FI | It m De e ri pti موہ‎ | nel Dat CT r ITE ri ¢ ٦ | VAT 
6 ed | P- و دد 1 نای ۱ } می‎ ۱ eJ ) سا‎ L LA ١ | VAI 
۱ 3 | | | LA کا لو‎ i | Fees 1 
d | | | | aa یل‎ AH 
Ei | ۱ ۱ EN یا لا او ا‎ 
i 1 A. ما حا وین ہے‎ Ee ما‎ 





H 100000668 ALCON INFINITI Labo: 11, 500.00 
$ 3 
7 Contract! ۳ 
E i ١ ` I ١ 1 I! AMOR LA (OU, UU 
jJ 1 ز7‎ Gë £ | i 1 st AT, t r ZA 8 
ep F | +É I $ 
> 
E 
7 00٣ NIDEK | ZUR Ut HCH , DUU, LL) 
1 
ہیں‎ 
| M I RH Mr 1 II) ER ١ ١ j t} I 
3 2 
7 P 
S (II A IN LLAI i , 5900, Û 
E: l ١ d 
3 ١ uit "T 
en! 11 1 H | ^ 4 AIi SHUI iLL ] 1 , لاان )لالا‎ 
d | ١ ' HI? 0 
2 be 
4) 
Í 
3J 
d 
z 
r 
g 
RRS 
Let mechd ١ FEN 
< > > > > > > k اچ‎ bo > <4 > 4 PAS Le! > 4 k a > 4 
لا‎ Ae, > 4 p»: Kä > > LE, اک سے جا سے‎ b 4 > a k > > 4 > 4 
4 > 4 > 4 لے ہے‎ b 4 > 4 ہے لدے‎ > 4 > 4 > a > > 
( PN 
ech d 
wt f pU d 
سے‎ 
سے‎ ٦ j 
a ed ١ / 
PU qus Pe General Manage 


Head Office Jeddah : 

P. O. Box 3871 Jeddah 21481 - KSA 
Tel. : 966-12-660 1149 / 665 5766 
Fax. : 966-12-660 1146 


Riyadh Branch : 

P. O. Box 55177 Riyadh 11534 - KSA 
Tel. :966-11-480 0407 

Fax. : 966-11-480 3034 


E-Mail : ksa@ amicogroup.com 


Al-Khobar Branch : 

P. O. Box 30047 Al-Khobar 31952 - KSA 
Tel. : 966-13-864 2911 / 864 3587 
Fax. : 966-13-899 4033 


Al-Madina Branch : 
P. O. Box 2870 Madina - KSA 


Abha Branch : 
Al Rajhi Center, Khalidiya, Abha, F 


Tel. :966-14-815 4244 / 815 2529 Tel. : 966-17-8 8790 


Fax. : 966-14-815 4742 


www.amicogroup.com 


Fax. : 966-17-228 8791 





100315 
AL MAJAL Al, ARABI FOR MAINT JEDDA 
جدة‎ - i15 T ل العربي‎ | 
P.O.BOX 92833 ا بد‎ 
والعلمية‎ ä كة الأمبر رر هزات الطب‎ i JEDDAH 21485 
SAUDI ARABIA Al Amin Medical Instruments Co. Ltd. SAUDI ARABIA و ا‎ 
IPPED 10/ المستلمة‎ 8 Li La 4 100315 
1 AJA 1 ARA t) wA Y 5 LIA LL 
öda — برمجال العر ننصيانة‎ 
P.O.BOX 92833 
JEDDAH 21485 
SAUDI ARABIA 
Amico VAT ELT NES الرقم‎ ' 300466305500603 Customer yap No./5, 1L) uii yai li 65-)300231461510609. 
md m رقم طلب‎ 70026728 Billing Acct., رق الحسشاب/.1860‎ : 
Delivery No. f assa :رقم‎ 800705159 Payment SSTmS/& ia بفروط‎ 
Contact PeESOn// 3L mt 
PO. NO. Zei 8 ji رقم طلب‎ Kfht-3-253 
Invoice No/ رقم الفاتكورة‎ : 1090010772 
TAX INVOICE 
det SKU ID Item Description 
AJ diaj الصنف رقم‎ i, 
i f 
3 | 
1 1000116820 NIDK 14610-BA01 Main 
a Board 
A e m ہے‎ ۱ 
j قوة‎ eua. اجھزہ‎ J Cus 
> إ لاہبصار‎ 
E 1000116842 NIDK 14610BA02 US AMP 01.06.2021 l 13,500.00 15 009 2,025 00 15,525 OQ 
E BOARD for US-4000 EA 
7 3 غيار (جهزة فحص‎ ahi 
5 عبليات عيون‎ 












TY-FIVE THOUSAND 2 EE المجموع‎ 
` RIYAL ONL wuantity VAT SAR/i; ST oy: 
الکمیه‎ : / Damonte الج‎ 
" الدا‎ A As ` 

| 7 العربية السعودية‎ ZZGL 

j d و‎ e 
سا کید کا‎ Lux 
Fux. (2 0801149 4T سے‎ 
Ed. 2304 Cone 


usif Khogal y 


۳77717 TE 
Jeddah 81 | KSA Hai. ke 
660 1149 / a5 Tel : 1966-14-815 4244 | 152529 Tej *966-17-228 8790 T 
660 1146 9X. : 5966-14.815 47 *966-17-223 8791 Fax. 

JE 920028289 











A ل العربي‎ 
P.O. BOX 92833 


JEDDAH «1485 
۹ 










ہے للصيائة 
P.O, BOX 92833‏ 
JEDDAH 21485‏ 
SAUDI ARABIA‏ 
Customer VAT No. /-‏ 003 


eie NER 


Anico VAT NO EE الرقم‎ : 300466305500 


90 00م برمريبى للزبو 
Billing Acct, No. Au Lua. JI :‏ 70026728 برقم طلب SO No. delt‏ | 


| Delivery No. / 45, 11:3] :رقم‎ 800705190 Payment: terms/ 


Payable Within 90 Days 
PO NO, /., :رقم طلب الشز‎ 


02.06.2021 


رلابصار > 

5 "000116842 ۰ع پر ہر‎ ۶108402 js AMD 
x ` BOARD for US-4000 

فطع غيار SEN‏ 053.4 5 5 
` 


عمليات عيون 


1 

EU uU ےھ‎ P Tono ٦ 

K FIVE THOUSAND THREE AND 13/100Tota] 2 Total SAR/ UGA المجموع غير شامل‎ : 
RIYAL ONLY Quantity 3 | 


30, 437.506 
VAT SAR/ Li Laji Ca i ji :ريا‎ 4,565 , 63 
Net یک رجا ا‎ 35, 003 


Bif Khoga] y 












/ Genera; Manager 

: Jeddat ! 1e: Riyadh Branch : Al-Khobar Branch : Al-Madina Branch : Abha Branch . -Hail Branch Qassim Branch . 
eddah 21481. KSA ےم‎ Box 55177, Riyadh 11534, KSA p. o Box 30047, Al Khobar 31952 . KSA P.O. Box 2870 Madina - KSA Al Rajhi Center. Khadiya - Abba ve Hail - KSA im - Buraidah - KSA 
0 1149/665 9766 Tel, ٠ *966-11- 0 0407 el. : *966-13-864 2914 / 864 3587 Tel, : *966-14-815 4244 / 815 2559 Tel. : *966-17.228 8790 

0 1146 Fax. : 480 3034 Fax. : *966-13.899 4033 Fax. : 4966.1 15 4742 

920028289 


Tel. : +966-16.558-6266 Tel. : +966-16-3263115 | 


Fax. : *966-17.228 8791 Fax. : +966-16-5585000 Fax. : *966-16-326-7115 


E-Mail : Ksa@amicogroup.com Www.amicogroup.com 


ee — لت‎ 


Aii c« VAT No / w-- Ji e3 ji 700466305500005 Customer VAT 9:7 رنزبوق‎ 

SO No faaji رقم طلب‎ 70026728 Billing Acct No A EEN 

Delivery NO SX. رقم‎ : 800705190 Payment term :شروط الدفع/‎ 
Contact Person/jL, v, شخص‎ : 

PO Mo, رقم طلب الشراء‎ : Kfht-3.55- 

Iny ice No/ t , JL I رقم‎ 1090010775 


10001 16820 


"TT. 





D THREE AND 


t Khogaiy 
lëddah 1 1 "Riyadh Branch : 

lah 21481 ke P. O. Box 55177, j 1 
1149/665 5766 Tel, : *966-11- 480 0407 
146 Fax. : +966-14. 480 3034 


0028289 


13/ lO0 Tota) 2 
Quant j Ly 


.الكمية 





E-Mail : Ksa@amicogroup.com 


P.O, BOX 32833 


JEDDAH 21485 


Al-Madina Branch ; 
0م‎ 80× 2870 Madina . KSA 






Tel, + *966-14.815 4244 / 5 2529 


Fax 


WWW.a 


- : +9661 


4-815 4742 


micogroup.com 


VAT SAR/ Li Uaa i 


TAX INVOICE الس و‎ EV RA 
Item Descriptio, Del Date QTY UPrice w/ 
نارية و صف | زاف‎ 4 VAT 
تو ریبد‎ Aa | 
د وى‎ 69 Lil العشافه‎ 
TA ڑ‎ ١1 
t LDK *4610-Baoj Main 01.06 202] 1 16,937. 5 
Board EA 
قوة‎ E E قطع‎ 
) Lay | 
NIDEK 4461 نم0‎ US AMp 71.06.2021 i (ko 500 . 00 45.0078 
BOARD Lor US -4000 EA 
3 غيار (جهزة فحص‎ ad 
عبيون‎ eL Lac 


? ny ji 


Net Amoun t/g 


Abha Branch : 
Al Rajhi Center . Khalidiya . 
Tel. + *966-1 7-228 8799 
Fax. : *966-17-228 8791 





t 
Ya -Abha - KSA 


1 ھ2 
zZ 300‏ جس ہے 


CM): 
Fara jj 





General Manager 
: Qassim Branch : 


Hail Branch 
Hail - KSA 


Tel. + 966-16 
Fax, ٠ *966- 16. 


Qassim - 
558-6266 Tel, + 966- 


+ 
ax. :+ 


956-5080 F 





Buraidah - KSA 


f 


16-326-3115 ` 
966-16-326-7115 j 


| SILLED 70/,.31.854 3641; 



































AULA 15 
AN AL MAJAL AL ARABI FOR MAINT. JEDDA 
انعجانل العزيبي ٠ننصيائة جدة‎ CH 
P.O. BOX 92833 SC 
e زان الطبية والعلمب‎ shail]. y all شركة‎ JEDDAR. Z145: [o d 
i, Al Amin Medical Instruments Co. Ltd. | SAUDI ARABIA سس‎ 0 
SAUDI ARABIA , 
5 IPPED المستلمة/رن1‎ 5 LA LAE: )003]: — 
TET 
AL OMAJAT-AT ARANI P MATNT. JEDI : 
D لميا نة وك‎ wb لجال‎ 
F.U. BOX 92833 
JEDDAH 21485 
SAUDI ARABIA 
Aut à VAT Ho,, 46ء اتنرقم  انشرییس‎ 305500003 Cus Lomer VAT No, / 2-4 LJ انرقم الضزييى‎ 314615100003 
NOS Reload N eiue aod و‎ 70026728 Billing Acct. N0./باسحلا :رقم‎ 
T4 : 0 à BAA ^ - Payable thin 90 Dava 
UcliVery No. :رقم التوريد‎ 8007051950 Payment Ferms/ a $4 ji شروط‎ Payable wi hin Day 
fh 5 Contact Pe rFSon/JLa 41! gb: 
PO NO./:.1| M! cb a. ٦ Kfht-3-253 UA. am; o es 
m 5 02.06.2021 
T3 er d tre r ^ 177^? 
4.11 2A C H 65 یو‎ UJ I pl y : 10900107 FE invoice Date/ زیخ ال اتورة‎ L3: 
TAX INVOICE فائورة ضريبيه‎ 
= ———ÀÀ —— — eanne mg ہے‎ *-——. Tm gege سنن ا‎ DRaa e یدوم ——— مسي ہے‎ 
ID Item Description Del Date QTY  lIUPric VATS AT Amount Tota] with 
Pä) Aia) | قيمة شرينة ۷2۸۷ الكمية تاريبخ و مف‎ VAT 
اتو ريلك‎ paui القيمة‎ i c aJ I v Las"? 
| 0459 الفردي‎ 1.3LA4.1I 
لله . ۶ڑ ما سمل‎ i 
1UUOI16820 NIDI 14610—BAO0] Mair 01.06.2021 1 16,237.50 [92.008 2,540. 63 19, 478, 13 
54] 
0 Hoard kA 
E ۱ 
3 643 QR) 8 La j j LA رطع‎ 
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Al-Khobar Branch : Al-Madina Branch : 


2121 16 Riyadh Branch e 


Set 


A aL‏ ل 


Net Amount 





` Abha Branch : 
Al Rajhi Center - Khalidiya - Abha - KSA Hail- KSA 


3 9 "EN uw 
۔‎ p , 


Hail BN um 


Genéral Manager 


Qassim BISHER 
Qassim - Buraidah - KS/ 


481- ۸ 3 Se Box 55177, Riyadh 11534, KSA P. O. Box 30047, A! Khobar 31952 - KSA PO Box 2870 Madina - KSA 


: *966-11- 480 0407 


4 480 -966-11* ` 0ئ 


Tel. 
Fax. : 


; *066-13-864 2911 / 864 3587 
*966-13-899 4033 


E-Mail : ksa(Qamicogroup.com 


Tel. 
Fax. : 


::*966-14-815 4244 / 815 2529 Tel. 
i : +966- 14-815 4742 Fax. 


WWW www.amicogroup p.com 


: +966-17-228 8790 
: +966-17-228 8791 


Tel. 
Fax. 


: +966-16-558-6266 Tel. 
: +966-16-558-5080 Fax. 


: +966-16-326-31 
: +966-16-326-71 
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RERUM AI Amin Medical instruments 1 Co. Ltd. 
SAU DI ARABIA 
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Head Office Jeddah : Riyadh Branch : ` A--Khobar Branch : Al-Madina E Branch : Abha Branch : 
P. O. Box 3871 Jeddah 21481 -KSA P.O. Box 55177 Riyadh 11534 - KSA P. O. Box 30047 Al-Khobar 31952 -KSA P. O. Box 2870 Madina - KSA Al Rajhi Center, Khalidiya, Abha, KS/ 
Tel. :966-12-660 1149 / 665 5766 Tel. : 66-11-480 0407 Tel. :966-13-864 2911/864 3587 Tel. : 966-14-815 4244 / 815 2529 Tel. : 966-17-228 0 
Fax. : 06-12-60 6 Fax. : 966-11-480 3034 Fax. : 966-13-899 4033 Fax. : 966-14-815 4742 Fax. : 966-17-228 8791 
E-Mail : ksa€'amicogroup.com ` www.amicogroup.com 






















| BILLED الفاتورة الى/70‎ : 100315 201 
o. AL MAJAL AL ARABI FOR MAINT. JEDDA 
الفجَال العربي للصيانة + جدة‎ 

P.O.BOX 92833 


Ai Amin Medical ENEMIES Co. Ltd. SAUDI ARABIA | ZALD 


SAUDI ARABIA 
| pata 101103 









IPPED Tf المستلمة‎ 


18717215 75 55 























1A 


مستشفى العيون _جدة (عدسات زرع) 
P.O, BOK#13312‏ 
JEDDAH 21485‏ 
SAUDI ARABIA‏ 


Amico VAT الرقم الضريبي/.ه2‎ :300466305500003 Customer VAT تلرقم الضريبى للزبون/.160‎ 3 
SO :رقم طلب النيع/.ه11‎ 410002729 Billing Acct. 316 :رقم الحساب/‎ | 
Payment terms/aJduJj! bah: Payable within 90 Days 


Delivery No./4325j541! 351 
* Sin i m. Contact Person/JLaJY! paj: 


PONO: AIJAI qb. ad)? 
Invoice :رقم الفاتثورة/115‎ 1090010533 


03.05.2021 


Invoice SERIO ERE :تاريخ‎ 


TAX. INVOICE ضريبيهة‎ 059-3 LÀ 


Item Description Del Date LC | Total with 
cihaJ! (535 ازبخ‎ 


التوريد 





CONTRACT 





A 
` 8000000842 NIDK ARK-SERIES LABOR 1 3,272.73 . 5.00 163.64 3, 436.37 
A CONTRACT EA | 
z 8000000842 NIDK ARK-SERIES LABOR 1 3,272.73 5.009 163.64 3,436.37 
E CONTRACT EA 
v 8000000842  NIDK ARK-SERIES LABOR 1 3,272.13 5.009 163.64 3,436.37 
ES CONTRACT EA 
2 8000000842  NIDK ARK-SERIES LABOR 1 3,272.73 509 163.64 3,436.37. 
5 CONTRACT EA | 
3 8000000842: NIDK ARK-SERIES LABOR 1 3,272.73 |. 5.009 163.64 3, 436.37 
1 CONTRACT EA | 
A 8000000842 NIDK ARK-SERIES LABOR | 1 3 iE Ae ERIAS DOR 163.64 3,436,37 
25 4 CONTRACT EA 
E 5ئ‎ NIDK ARK-SERIES LABOR 1 3,272.73. -5:009 163.64 3,436.37 
1 CONTRACT EA 
J 8000003707 FRASTEMA UNIT LABOR d 4,363.64 ue 9 218.18 4,581.82 
i CONTRACT EA 
$ 8000003707 FRASTEMA UNIT LABOR 1 4,363.64 5.00% 218 8 4,581.82 
CONTRACT EA 
8000003707  FRASTEMA UNIT LABOR | 1 4,363.64 5,008 218,18 4, 581,82 
CONTRACT EA | 





Al-Khobar Bienen) Al-Madina Branch : Abha Branch : 













Head Office Jeddah : Riyadh B ranch : 






P. O. Box 3871 Jeddah 21481 - KSA P. O. Box 55177 Riyadh 11534 - KSA P. O. Box 30047 Al-Khobar 31952 - KSA P. O. Box 2870 Madina - KSA ۸۱ Rajhi Center, Khalidiya, Abha, KS/ 
Tel. :966-12-660 1149/665 5766 Tel. : 966-11-480 0407 Tel. : 966-13-864 2911 / 864 3587 Tel. : 966-14-5 S 22 2529 Tel. : 966-17-228 0 
Fax. : 966-12-660 1 146 Fax. : 966-11-480 3034 Fax. : 966-13-899 4033 Fax. : 966-14-815 4742 Fax. : 966-17-228 8791 





E-Mail : ksa&'amicogroup.com ` www.amicogroup.com 














o.‏ ج۔ جچچپ نت 5 سے e eg E‏ مو 
SW D‏ - 3 3 ۰ 
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| BILLED TO/ ll :الفاتورة‎ 100315 21 
AL MAJAL AL ARABI FOR MAINT. JEDDA 

المجال العربي للصيانة ~ جدة 

P.O.BOX 173 


JEDDAH 21485‏ شركة ا تی 3891 b.‏ کی لا PvP SENI‏ وا E i‏ | ا 

— AI Amin Medical Instruments Co. Ltd. SAUDI ARABIA ; ` 

SAUDI ARABIA | : ۱ | 

101103 المنشأة المستلمة/720 LSHIPPED‏ | 

— e — — —— ل — حب‎ EER ——— 7 — —— — — — T P TET —— سس سے‎ BF — سم‎ — e کے ہے‎ " e —— — 
(g)) مستشفى العيبون _جدة (عدسات‎ 
P.O. BOX#13312 
JEDDAH 21485 


SAUDI ARABIA 







































Amico VAT الزقم الضريبي/.1865‎ : 300466305500003 Customer VAT N0./نوبزلل للرقم الضريبى‎ 3 
SO No./ acidi alb :رقم‎ 40002729 Billing Acct. 11 7 :رقم الحساب‎ 
Payment terms/a i)! bajt: Payable within.90 Days 


$ 1 , S. Contact Person/JLa JW! #شخس‎ 
PO (70,7: :رقم طلب اننفر‎ E و‎ 


Invoice [(10/ :رقم الفاتورة‎ 1020010533. Ihvoice Date/95j42Lill :تاريخ‎ 


TAX INVOICE فائثورة ضريبية‎ 


ee — — — ات‎ 


Delivery NO./.4554XJl! Bäi? 


Item De 








8000003707  FRASTEMA UNIT LABOR 1 4,363.64 . 5.008 218.18 . 4,581.82 
CONTRACT EA | 

8000003707  FRASTEMA UNIT LABOR 1 4,363.64 5,00% 218,18 4,581.82 
CONTRACT EA 

8000003707  FRASTEMA UNIT LABOR 1 4,363.64 5005  . 218.18 4,581.82 
CONTRACT EA 

8000003707. FRASTEMA UNIT LABOR 1 4,363.64 . 5.008. 218,18 4,581.82 
CONTRACT EA | | 

8000003707. FRASTEMA UNIT LABOR 1 4,363.64 8 218.18 4,581.82 

| CONTRACT RA 

8000003707 FRASTEMA UNIT LABOR الو‎ 1014,363.64 | 5,008 218.18 4,581.82 
CONTRACT EA 

e 07 FRASTEMA UNIT LABOR 1 4,363, 4 5.009 218.18 4,581.82 


z 
< 
z 
Ln 
افيد‎ 
ke 
I 
3 
5 


E 
La 
~ 


CONTRACT EA 


٠۰٠‏ ريال سعودي 


Ju 8000003707  FRASTEMA UNIT LABOR 1 4,363.64 5.009 2 18 . 18 4,581.82 
J CONTRACT EA 5 

8 8000003707  FRASTEMA UNIT LABOR j 4,363.64. 5.00% 218.18 4,581.82 
z CONTRACT EA 


8000003707  FRASTEMA UNIT LABOR 1 4, 363. 64 5.008 218.18 4; 581.82 


CONTRACT EA 
8000003707  FRASTEMA UNIT LABOR 1 4, 3634 5.008 218,18 4, 581.82 





0 و و‎ sw 


CG RECEINED (att N 








almajal alarabi‏ زی 
TA i 2 į‏ 







Head Office Jeddah : Riyadh Branch : Al-Khobar Branch : Abha Branch : 
P.O: Box 3871 Jeddah 21481 -KSA P.O. Box 55177 Riyadh 11534 - KSA P. O. Box 30047 Al-Khobar 31952- KSA P. O. Box 2870 Madina - KSA Al Rajhi Center, Khalidiya, Abha, KS 
Tel. : 66-12-660 1149 / 665 5766 Tel. : 966-11-480 0407 Tel. :966-13-864 2911 / 864 3587 Tel. : 966-14-815 4244 / 815 2529 Tel. :966-17-228 8790 
Fax. : 966-12-660 1146 Fax. : 966-11-480 3034 Fax. : 966-13-899 4033 Fax. : 966-14-815 4742 Fax. : 966-17-228 8791 
E-Mail : ksa(€amicogroup.com ` www.amicogroup.com 




















[ BILLED TO/ Al :الفاتوزة‎ 5 7 


AL MAJAL AL ARABI FOR MAINT. JEDDA 
As - L5LLal) المجال العربي‎ 
P.O.BOX 92833 

JEDDAH 21485 
SAUDI ARABIA ZALD .. 
| 


SE e العلفاأةٴ ائمستلم70/434‎ 101103 


1 E St AAL ا‎ 7 VP کی‎ nari "a 































مستشفى العيون fie.‏ (عدسات ))£( 
2,022 

JEDDAH 21485 

SAUDI ARABIA 


Amico VAT NO./.,-—5)&J! الرقم‎ : 300466305500003 Customer VAT No./405)1J لرقم الضريبى‎ 732 
SO :رقم طلب البيغ/:25‎ 40002729 Billing Acct. No./QLaxJ! pi: 
Payment terms/aA.]i bap: - Payable within 90 Days 


Delivery No./425)4XJ! :رقم‎ 
Su Contact Person/JLa m! jais: 


PO 'الشراء/210.7.‎ qb :رقم‎ 
Invoice الفاتورة/ه2‎ g3): 1090010533 


TAX INVOICE 


Item Description 
cual! وصف‎ 


Invoice Date/?9j;4,2L4J! :تازيخ‎ 








Total with | 


VAT. 
لاجفا لي‎ 





تاريخ 
التوريد 





فا ان سی یش تر سن 
CONTRACT‏ 


8000003707  FRASTEMA UNIT LABOR 1 4,363.64 5, 00$% 218.18 4, 581.82 














J CONTRACT EA 
2 8000003707. .FRASTEMA UNIT LABOR 1 4,363.64 5.008 218.1B 4,581.82 
1 CONTRACT EA 
A 8000003707  FRASTEMA UNIT LABOR ] 4,363.64 5.009 218.18 4,581.82 
5 CONTRACT EA 
3 8000003707 FRASTEMA UNIT LABOR 1 4, 363.64 5.008 218,18 4,581.82 
5 CONTRACT EA 
t 8000003707  FRASTEMA UNIT LABOR L 4, 363.064 5.003 210.18 4,581.82 
3 CONTRACT ' EA 
2 8000000668 ALCON. INFINITI Labor 1 8,363.59 ^ 5.008 418.18 8, 781.77 
e Contract EA 
i ( kosoagee ALCON INFINITI Labor 1 836 08 5.008 418,18 B, 701.77 
3 Contract EA 
Al 
3 8000002166 MORI- Labor CONTRACT d 9,818.18 98 490.93 10,309.11 
$ A 
T 
PWO HUNDRED TEN THOUSAND SAUDI RIYAL Total 40 Total SAR/ جير شامل العریبے‎ g gagni: 200, 000.00 
ONLY Quantity VAT #شريبيبة القيمة الهضافة/:5271‎ 10, O00. 00 

SE Net Amount/ g papai: 210,000,00 

( A 5 
ب‎ RN UAE 
"yo ei 

iser i es NY | وس‎ Manager 


Head Office Jeddah : - Riyadh ا‎ ۸۰۲ Branch ` ۸28 BEM 5 Ee ` AbhÃ Branch : 





P. O. Box 3871 Jeddah 21481 -KSA P. O. Box 55177 Riyadh 11534 - KSA P. O. Box 30047 Al-Khobar 31952 - KSA P. O. Box 2870 Madina - KSA Al Rajhi Center, Khalidiya, Abha, KS, 
Tel. :966-12-660 1149 / 665 5766 Tel. : 986-11-00 0407 Tel. : 966- 13-864 2911 / 864 3587 Tel. : 966-14-5 Sé /815 2529 Tel. : 986-17-28 0 


Fax. : 966-12-660 1146 Fax. : 966-11-480 3034 Fax. : 966-13-899 4033 Fax. : 966-14-815 4742 Fax. : 966-17-228 8791 
E-Mail : ksa@amicogroup.com ذ۰‎ www.amicogroup.com 
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AAee) || BILLEOTO : 100315 L )م‎ MAJALALARABI FOR MAIN YT: JEDDA 
LILY ١ A j 1 : i P 0۱80۸923 


5۸ 


aw y ! ee 0N ٤ 
MICO ۷۸۲۰۸۸۱۸۸066 05500003 


C Utt Kart ‘TA , . ^ v v4 It fO d 4 HS Q 0 d 20 E 9 0 0 " 0 
00007 'AT 057 J02314615100003 ڑا‎ dfe s ed; Date :20.05.2021 
YoUf reference KENT. Deu 7 ابا یں ہی‎ a^ 
81٤۲٢۸ 1۱۴۷٢۲۴۰-28... f 1 Pmt term : ۷٣ Vs 


| | 

١ مس رجا‎ f n Mi 

t Item Coda | ` 01 1 
. ۱ —Uestrintion. 


Jnit. rice without VAT ۷ 
SR 
23,800.00 


001 500 
001 8000000775 Han Ms stc 0 Log d ach: 006 


١۷ 


ai . k 
3g 3 
" 
e 
6 
H " 
١ 
D 
| A 


رہ 


T 


TWENTY-SEVEN ۱ ڈو‎ TIEXkIC EU TUS 
d SEVEN THOUSAND THREE HUNDRED SEVENTY | | 
“SAUDI RIYALONLY —— I TUR YA A QURE: SR 


29 RIWI 1 
١ 1 23,00000 
Discount Amount: 


VAT.Amount ; 
Net Amou 18 


Re. 1 z 
مهه‎ Mr o 1 


it A? TE wY UN 7‏ ا نلك 


m آل ریا‎ I" ۲۸۸۹ LS, بن‎ 


"fca aa: FA - —— — Ac 3 2 ^ Sor 
DB ا و‎ nso 0 j SEEN 4 5o AlKKhobar Bra du ` r2 d 77پ‎ y مع حسم عمس‎ e 2 8 i 1 
n ^ ES TS ei "MINN OM, 42 د‎ na Hraneh A 1 SLL ëm 7 ` 
SEJE 14 KA 2۶8 | 7 yadh 115: 0008 ox 30047, AL Kho $52-K& ۸ beleet Abha Branch: 

AC KK ^ AA [Led rry vcr of 7 v? | 7 
9/665 5766 ` Wm 0 2 — "Td. + 190613 861291١ | A 0. 80x 2870 Madina -KSA ` - ARshiCenter- Khaldya-Abha-KSA Hals KAA 
EAT: em 5 1 7 : 119064 HC YA Sot ^ mcs 145 du 15 4 4 ; i کی‎ H 5 A 
i SC? fa JDO- 1ا‎ ٤ EE. QR t 2 4f 69 24 3 Tum E r E 0 cb Ta; 490 1-01 87€ 0 : b ١ Jd d Aë 7 
| » Së TA ME í EN 14968-4 42 کن‎ P dU. eram EI! 9 


یو سے نا ود 
WWW. Af n Gogo ER‏ ` 
H‏ - 





| BILLED po, ار‎ 
e | رجہ‎ » 
سی‎ 





الفاتورة 


100315 
AL MAJAL AL ARABI FOR MAINT. JEDDA 
جدة‎ - T Luay العربب‎ Qu JI 
P.O. BOX 92833 
actelells زان الطبية‎ Sal كة الأمين‎ 
SAUDI ARABIA Al Amin Medical Instrume 


JEDDAH 21485 


nts Co, Ltd. SAUDI ARABIA 








TAIF 21485 
SAUDI ARABIA 
Ami co VAT No faded jaji الرقم‎ :30046630556600.. Customer VAT No. 7/56 LJ وو سسجت الضريبى‎ 
50 Wo, /a 111 رقم طلب‎ : 25170640 Billing Acct No. /. Lua JI :رقم‎ 
Delivery No :رقم التوريد/‎ 9800701895 Payment — :روط ہے‎ Payable Within 90 Days 
Contact Person J La 5y | شخصس‎ : 
celė ۱ j ye -23. = 
PO NO: Viel رقم طلب وو‎ KFHT-3-268. 20.05.2021 
Invoice No/8,, 5L; رقم‎ : 1090010629 
AT Amount Total With 
قيمة‎ VAT 
2 à JI e Las y | 
3 570.00 27,370 00 









Quantity 
Coss JI; 


d Arshad 


P: Jeddah 97 "e iyadh Branch : 
Jeddah 21481 . KSA 


Al-Khobar Branch : Al-Madina Branch : : Hail Branch : Qassim Branch : 
PO, BOX 55177, Riyadh 11534 KSA مم‎ Sox 30047, Al Khobar 31957. Kg P. O. Box 2870 Madina - KSA AI Rajhi Center رر‎ . “KSA Hail. kei Qassim - Buraidah - KSA 
60 1149/665 5766 Te: *966-11. 480 0407 Tel. : +966-13-864 2911 / 864 Tel, + *966-14-815 4244 1815 2529 Tel. + *966-17-228 8790 Tel, + *+966-16-558-6266 Tel. + *966-16-326-3115 
80 1146 Fax. : +96611. 480 3034 Fax. : *966-13.899 4033 Fax. : 14-815 4742 Fax, : *966-17-228 8791 Fax. : *966-16-558. 5050 Fax 
E 920028289 E-Mail : ksa@amicogroup.com Www.amicogroup.com 


Ka *966-16-326-7115 


. لغریبی‎ 
C. O VOL j 
SINS/ eiuj ba Ca: 


SEET شخص‎ : 


21701 ca ا‎ 


t t 
Contact 








23, 800. 00 
1 :شريبة‎ Kë 570.00 
Net وت‎ ,,. 777 27,370.00 





کے 


Qassim Branch 
Box 551 77 Riyadh Al lidi Qassim Buraidah . kc, 
19/665 5 +966- Tel, : +966-17-228 8790 el. : +9661 

: *966-11. 3 Fax, : 966-17-22 8791 

128289 

Mail Ksa@amicogroup com WWW amicogroup com 


jus Tel. : 1966-16.326 ae | 
Fax, ٠ *966-16-558-5080 Fax, : 3966-16326 77 | 


:0006 ۴9006100 ۱ 
: رقم 


Payable Within 90 Day 





20.05 , 202} 





ا 
وده - 


ت٠س‎ 


LA - UT fray.‏ سی 











| BILLED زهاتورة انی/00‎ ; 100315 
AL MAJAL AL ARABI FOR MAINT. JEDDA 


٦8۷ر‏ سمہ وف ننصيانة ےت 64a‏ 
P.O.BOX 92833‏ 


A JEDDAH 21485‏ كة الأمين ن التجهيزات الطبية و والعلمية 
SAUDI AR ABIA Al Amin Medical | Instruments Co. Ltda. SAUDI ARABIA . MAINT‏ 


101159 : ا ا ERD‏ 


Geen Pen‏ بقمل 
PAIR‏ 

TALE 1185 

SAUDI ARABIA 








"AT No, 4 eha a. J | ىن 3004 انرقم‎ 305 20000: 3 


Customer VAT No. 7/5 621-1) لاسي‎ y | 83).313002* 114615100003 
يزيت البيع7*‎ e s 25170640 Billing Acct. No d rel Latz ji رقم‎ : 
Very Me ^ e ؛ رقم التو‎ 000261 Payment Ferms/, jj) ba Lá: Payable Wlthin 9p Days 
: Cont act Person/ M Lay | خفن‎ 
del i JI eb oi KFHT-3-268.4, 






SKU مع‎ 


80 0000 727 


e 


Y-SEVEN THOUSAMNr) TEREE HUNDRET Tota] 









Eee ui‏ و سس 
00 ,.800 ,23 ۽ إالمجموع غير شامل ×زعریبه Tota] SAR/‏ 1 
3,570.00 وت القيمة tY SAUDI KIYAL o: Quantity VAT SAR/ i La, ji‏ 
27,370.00 9ٹ و Net‏ : الکمیة 
ار E‏ 
Arahag i Genera] Hanager‏ 0 
Qassim Branch :‏ : ا 2 : ə: Jeddah ` 5 Riyadh Branch : Al- SEH Branch : Al-Madina Branch : Abha Branch‏ 
GE -KSA Po, Box 55177, Riyadh 11534, KSA P.O X 30047, Al Khobar 3195 952 - KSA P. O. Box 2870 Madina - KSA Al Rajhi Center - Khalidiya - -Abha - KSA Qassim - Buraidah - KSA‏ 
Tel. . +966-11- 480 0407 Tel. Se i 8 3587 Tel. : *966-14-815 Ce 815 2529 Tel. : «966.17. -228 8790 ET 308-0266 Tel, : +966-16-326-3115‏ 5766 1149/665 60 
Fax. : 4966-11. 480 ) 3034 Fax. : : *966-13.899 Fax. : 4966-14.815 742 Fax. : 4966.17.55 8791 a : *966-16-558. 5050 Fax. : +966-16.326-7115 |‏ 1146 60 
920028289 


E-Mail : Ksa@amicogroup.com ee 


fs 8 "t » * - 
29 BILLED 107 از ی‎ ٢ ازمفانہوز‎ : L00315 
Al, MA JAL AL ARAB 1 D OR MAI NT. 
Ü جل‎ : CL al j uH JI 


A 92833 


P.O. BO; 
هزات الطببة والعلميه‎ NGA الاه ين ل‎ is, n VEDDAH 2148r, ىہ‎ 
Al Amin Medical Instruments Co, Utd. | SAUDI ARABI À MAINT 

1 ۱ 
SHIPPED +4097 HEES TEE الماشا‎ : 101159 


KING m ATSA] 


JEDDA 


| لمجال 








HOSDTTAT B 8 


j‏ زیا إن اکەئ 


-r dal, 
Mw 





i3 DI H فام‎ Lei Ai Dä uli 749 66 dc 9 Û tust. Dir" AT N زل[ دون‎ e ha | اآالزهقم‎ Ve31461510001]03 
H TS 7 LI GH j i L1 aai Stilling ۴) ۰ Cre iJ i La 2) زر فت‎ 
7 JOTAIN Aa Pavmen t- Lerms الااشۃھ‎ bk: St Pavab]a Withiy oe 
t معدا چ‎ A a Li JI jJ ] 
4 G: yý T) 7 r v 310 JT] MA d 
ف‎ NO f لنشا‎ I قن لاسب‎ ١ KH HT $ 6H l S 
LJ (33 2 41 Í 
t i Sa ge I} ۴ 1 1 T | j 
P "has Invoice Dat. 55523LAJI :ار‎ 
i Tir, «13 ٠ " 
LAX 7 NVO LOR م ضدفلليهة‎ 93.4 
PIS » مه ھی مم‎ 
ge | `~ 55 - - aaa ہے‎ hon ® Tens Mie han ەدە مە‎ Arara ~ 5 — m em > عه‎ dte 0 س1‎ e a E E Diemer bg wona Minne T e Hm سے‎ 
F ?PWTY TF | Y 0 هد بت‎ d ess m ^ 5 "uns rd م‎ ١ 1 WRA! nos11 ^t ri f 
i " M i It 0 dé 1[ l J 44 De l D it 3 MT 1 U? L1 e Vy VA' d VAT Amc u 4 T نے‎ tal È 1 Ci 
1 1 | ضر نان‎ f f- 3) Í LALA aĵ f CL M ex) Ka dä dl Í H A Í Lo ub LALI VAT 
I ip e € 
| j السعر التو ريل‎ EI | DAI v Easy] 
| | Här" ga 144, j| 
EI Ge t t] 
onere EE EE کر اوت وا‎ EE EE ا سييهت‎ 
éi 7900000727 NIDEK GYC-10 OOK جا ا‎ PPM 205 2021 1 23, 800. LO 2.008 
3 
1 
3 
3) 


THREE HUNDP EN (Pet n 


€ 5-22 ]1 : 23, 8500.00 
Vuantj Uy 


de 5/0. 00 
1 "PR jij 
eram Mh E * 


£ $4. F : 7 ei 70. 00 


GO Ar Shod 





se: Jeddah : Riyadh Branch ۰ Al-Khobar Branch . Al-Madina Branch : Abha Branch: ` 
1 Jeddah 21481 -KSA PO Box 55177, Riyadh 11534, KSA وم‎ Box 30047, Al Khobar 31952-KSA p O. Box 2870 Madina - KSA 

660 1149 / 665 66 Tel. : *966-11- 480 0407 Tel. : *966-13-864 2911 / 864 3587 Tel. 

660 1146 Fax. : «966.11. 480 3034 Fax. : *966-13-899 4033 
DE 920028289 


General Manager 
Hail Branch : 


Al Rajhi Center - Khalidiya -Abha -KSA Hail- KSA 
: 1966-14-815 4244 / 815 2529 Tel. :+966-1 


Fax. : +966- 14-815 4742 


E-Mail : ksa(Qamicogroup er 


Qassim | ranch : 
assim - Buraidah - KSA 
7-228 8790 Tel. : +966-16-558-6266 Tel. : *966-16-326-3115 








WWwW.amicogroup. com, 
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SAU DI AR AD A Al "Ain Matzen Instru 








2 1 «al DE. ^ 


L و شرکة الآمين‎ 
ments Co. Ltd. 


: 1 
| 
| ١ 
| 1 
i ١ 
f 
١ ` 
۱ | 
1 ۱ ۱ 
í ۱ 1 ۱ 
E s ' ۱ 
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j | 
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١ 
۶ 
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/ 
St 
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a 
١ - 
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١ d 
a 
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! Office J Quee 
Dees Brai nc 
Box 3871 . Jeddah 21481 - KSA م‎ zen, ` Au te 
966-12-660 1149 / 65 O. Box 55177 Riyadh 11534 . \l-Khobar V BRI : Wë | 
966-12-660 e /6655766 Tel. :966.14., 1480 Q0? 9ھ‎ ea x S0047 A-Khobar 31952 - KSA Arana Branch: Abha Bran. h: E 3 
Fax. : 966-11-480 4 A E 13-864 2911 / 864 3587 ur SE ۸+00 Al Rajhi Cent 
EMail saga û 966-13-9 4033 FE  ۷ٰٰیھھ۶۷۶۹پپیپ‎ 0 ظ۶‎ 
d IC MO ا‎ 0 -8x. : 966-14-815 4742 Fax. : 966- A SC en 
ين‎ 7 d EA NANFA 23 i: 7 THEM T | aid | 
fica raf o) irs ! 








P.O.BOX 92833 Fage 2 عه‎ 2 
شركة الأمين للتجهيزات الطبية وال ي‎ JEDDAH 21485 
Al Amin Medical Instruments Co. Ltd. SAUDI ARABIA Wan ve 
SAUDI ARABIA 





IPPED TO/ La E Lua 8و‎ 6 7 101145 


Lej diei diu‏ انكام 
P.O. BOX 7897‏ 
JEDDAH 21485‏ 


SAUDI ARABIA 


Amico VAT No. / 5 ja JI الرقم‎ : 300466305500003 Customer VAT No./0555)1)J د300231461510000الرقم الضريبى‎ 


50 No. :اقم طلب البيخ/‎ 40002674 Billing Acct. No, Zu Laai رقم‎ : 

Delivery e as aks Sa Payment terms/ai, | Jb 5 à: Payable within 90 Days 
Contact Person/JLa Ny! شخص‎ : 

PO NO./«1 Ji eb :رقم‎ Contract 2021 19.04.2021 





1 e 0 i H 7 D 
Invoice N0/ةروتافغل رقم‎ 1090010434 EET 


TAX INVOICE 


Item Description 
و صف الصتف‎ 












Total with 
VAT 
v Lx 1 




















E 8000007527 AMIC WSH-DRM-CONTRACT 1 12,500.00 13,125.00 
Labor EA 
۴ 8000007527 AMIC WSH-DRM-CONTRACT 1 10,000.00 5.008 500.00 10,500.00 
> Labor 1 EA 
2 8000007527. AMIC WSH-DRM-CONTRACT 1 10, 000. 00 5.008 500.00 10,500.00 
É Labor EA 
1 8000007975 GSI Tympstar Labor 1 2,500.00 5.008 125.00 2, 625.00 
3 Contract EA 
z 
3 8000007975 GSI Tympstar Labor 1 2,500.00 5.008 125.00 2, 625.00 
o Contract EA 
h 8000007975 GSI Tympstar Labor 1 2, 500.00 5.008 1295.00 2,625.00 
1 Contract EA 
| 8000007975 GSI Tympstar Labor 1 3, 750.00 5.008 187.50 3,937.50 
p Contract EA 
۱ 7000007975 GSI Tympstar Labor 1 3, 750.00 5.008 187.50 3, 937.50 
Contract EA 
8000007968 Natus Navigator Labor 1 5, 000.00 5.008 250.00 5,250.00 
Contract EA 
8000007968 Natus Navigator Labor 1 5,000.00 5.008 250.00 5,250.00 
Contract EA 
8000007968 Natus Navigator Labor 1 3,750.00 5.008 187.50 3,937.50 








Office: Jeddah : 








Riyadh Branch : ... A-Khobar Branch : AI-Madina Branch : Abha Branch : Hail Branch : Qassim Branch : 
) 3871 Jeddah 21481 - KSA P. O. Box 55177, Riyadh 11534. KSA P. O. Box 30047, AI Khobar 31952 - KSA P. O. Box 2870 Madina - KSA Al Rajhi Center - -Abha-KSA Hail- KSA Qassim - Buraidah - KSA 
56-12-660 1149/665 5766 Tel. : *966-11- 480 0407 Tel. : *966-13-864 2911 / 864 3587 Tel. : *966-14-815 4244/815 9 Tel. : *966-17-228 8790 Tel. + *966-16-558.6266 Tel. : *966-16-326-3115 
36-12-660 1146 Fax : *966-11- 480 3034 Fax. : *966-13-899 4033 Fax. : *966-14-815 4742 Fax, : *966-17-228 8791 Fax. : *966-16-558.5080 Fax. : *966-16-326-7115 
M WIDE 920028289 


E-Mail : ksa(Qamicogroup.com Www.amicogroup.com 


| Ser TONS LUA 100315 Fj 
d E AL MAJAL AL ARABI FOR MAINT. JEDDA 
AMICOR 


a الجا مات‎ Pagu 1 uf 2 
P.O.BOX 92833 


| 
| ; | ; 
شركة الامین للتجهيزات الطبية والعلميع‎ JEDDAH 21485 
| SAUDI ARABI AMI Amin Medical Instruments Co. Ltd. SAUDI ARABIA | ZALD 
t 


—- 101145 المنشأة E TO/ LA Lua ll‏ | 
E SE‏ ری وق اداد را ات ۱ 
مستشفى انملك فهد العام 


2.0. BOX 7897 
JEDDAH 21485 
| SAUDI ARABIA 





6103 لرقم الضريبى للزبون/.150 Customer VAT‏ 300466305500003 : الرقم الضريبي/.10 Amico VAT‏ 


SONO Sl :رقم اط‎ 40002 4 Billing Acct. No, daten Ai :رقم‎ 
Delivery No. / :رقم التو رید‎ Payment terms/ a.i jl :شروط‎ Payable within 90 Days 
19.04.2021 


:ا ريخ الفاتورة Invoice Date/‏ 1090010434 : رقم اتفاتورة Invoice No/‏ 


TAX INVOICE 


Item Description 
وصف الصتف‎ 





| 

| 

| 

| Contact Person/ QJ La | شخص‎ : 
| PO الشراء/.20‎ eub :رقم‎ Contract 2021 

| 

| 

| 

| 









Total with 
VAT 


















E 8000007527 AMIC WSH-DRM-CONTRACT 12,500.00 13, 125.00 
a Labor EA | 
0 8000007527 AMIC WSH-DRM-CONTRACT 1 10, 000.00 5.008 500.00 10,500 , 00 
> Labor EA 
E 9000007527 AMIC WSH-DRM-CONTRACT 1 ۷۷۷۷۵۷۲۵0۰۰۰۰5 :009 1500500 5 AO 
E Labor EA 
۳ 8000007975: GSI Tympstar Labor 1 2, 500.00 5.008 125.00 2,625.00 
3 Contract EA 
3 8000007975 GSI Tympstar Labor 1 2,500.00 5.008 125.00 2,625.00 
- Contract EA 
Í 8000007975 GSI Tympstar Labor 1 2,500.00 5.008 125.00 2,625.00 
1 Contract EA 
| 8000007975 Ger Tympstar Labor 1 3,750.00 5.008 187.50 3,937.50 
" Contract EA 
bir. p 975 "GST Tympstar Labor 1 3,750.00 5.008 187.50 3,937.50 
59 : Contract EA 
8000007968 Natus Navigator Labor 1 5,000.00 5.008 250.00 5,250.00 
Contract EA 
98000007968 Natus Navigator Labor 1 5,000.00 5.008 250.00 5,250.00 
Contract EA 
8000007968 Natus Navigator Labor 1 3, 750.00 5.008 187.50 3, 937.50 
d Office: Jeddah : Riyadh Branch : Al-Khobar Branch : Al-Madina Branch : Abha Branch : Hail Branch : Qassim Branch : 
0x 3871 Jeddah 21481 - KSA P.O. Box 55177, Riyadh 11534, KSA PO Box 30047, Al Khobar 31952 - KSA PO Box 2870 Madina - KSA Al Rajhi Center - Khalidiya -Abha = KSA Hail - KSA Qassim - Buraidah - KSA 
966-12-660 1149/6655766 ^ Tel. : +966-11- 480 0407 Tel.: +966-13-864 2911/8643587 Tel : +960-14-815 4244 / 815 2529 Tel : +966-17-228 0 Tel. :+966-16-558-6266 Tel. :+966-16-326-3115 
966-12-660 1146 Fax. ` *966-11- 480 3034 Fax. ` *966-13-899 4033 Fax. : *966-14-815 4742 Fax. : *966-17-228 8791 


Fax. : *966-16-558-5080 Fax. : *966-16-326-7115 
0M WIDE 920028289 


E-Mail : ksa(Qamicogroup.com WWw.amicogroup.com 


| BILLED TO/ ell الفاتورة‎ . 106315 
AL MAJAL AL ARABI FOR MAINT. JEDDA 
المجال العربن للصيانئة < جدة‎ 


P.O.BOX 92833 
شركة الأمبن للتبهيزات الطبية والعلمبة‎ JEDDAH 21485 
SAUDI ARABI A Al Amin Medical Instruments Co. Ltd. 


rago 1 of و‎ 





SAUDI ARABIA 
SHIPPED ::المنشأة المستلمة/10‎ 5 


مستشفى المنك فهد العام 
i P.O. BOX 7897‏ 
JEDDAH 21485‏ | 
SAUDI ARABIA‏ | 
| 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


Amico VAT ااالرقم الضريبي/.15‎ 0 Customer VAT الضريبى لنزہون/.116‎ 
| SO NO. Zeil «qb :رقم‎ 40002674 Billing Acct. No./oLaux)! :رقم‎ 
| Delivery No./42)53X3! :رقم‎ Payment terms/ai.)! ؛شروط‎ 


2140573 لرقم 


Payable within 90 Days 


| Contact Person/JLa SY! شخص‎ : 


:رقم طلب الشراء/.N0 PO‏ 
:رقم الغاتوز/No Invoice‏ , 








A 5000007527 AMIC WSH-DRM-CONTRACT 1 12,500.00 5.0058 625.00 13,125.00 
1 Labor EA 
37 6000007527 AMIC WSH-DRM-CONTRACT 1 10,000.00 5.008 500,00 10,500.00 
> Labor EA 
> 
1 8000007527 AMIC WSH-DRM-CONTRACT 1 10, 000, 00 5.005 500.00 10, 500, 00 
- Labor EA 
E 5000007975 GSI Tympstar Labor 1 2, 500.00 5.00% 125.00 2,625.00 
E Contract EA 
3 
p 8000007975 GSI Tympstar Labor 1 2, 500.00 5.008 125.00 2,625.00 
f Contract EA 
| 8000007975 GSI Tympstar Labor 1 2,500.00 5 8 125 .0 2,625 . 0 
Contract EA 
۱ 8000007975 GSI Tympstar Labor 1 3,750.00 5.00% 187.50 3,937.50 
j Contract EA 
d ( 900007975 GSI Tympstar Labor 1 3, 750.00 5.008 187.50 3, 937.50 
- Contract EA 
8000007968 Natus Navigator Labor 1 5, 000.00 5.00$ 250.00 5,250.00 
Contract EA 
5000007968 Natus Navigator Labor 1 5,000.00 5.00% 250.00 5,250.00 
Contract EA 
8000007968 Natus Navigator Labor 1 3,750.00 5.008 187.50 3,937.50 
id Office: Jeddah : Riyadh Branch : Al-Khobar Branch : Al-Madina Branch : Abha Branch : Hail Branch : Qassim Branch : 


Box 3871 Jeddah 21481 - KSA P.O. Box 55177, Riyadh 11534, KSA 
Tel. : *966-11- 480 0407 
Fax. : *966-11- 480 3034 


*966-12-660 1149 / 665 5766 
*966-12-660 1146 
:DOM WIDE 920028289 


1090010434 


TAX INVOICE 


Item Description 
cL aa. صف أ¡‎ à 


E-Mail : ksa(Qamicogroup.com 


Contract 2021 


P. O. Box 30047, Al Khobar 31952 -KSA P. O. Box 2870 Madina - KSA 
Tel. : +966-13-864 2911 / 864 3587 
Fax. : +966-13-899 4033 


Tel. :+966-14-815 4244 / 815 2529 Tel. 


Fax. : +966-14-815 4742 


Invoice Date/ :تاريخ الفاتورة‎ 


فاتورة ضريبيه 


دي دون 


يبآ 


19.04.2021 


Al Rajhi Center - Khalidiya -Abha - KSA Hail KSA 


www.amicogroup.com 


: +966-17-228 8790 
Fax. : +966-17-228 8791 


Total with 


VAT 


الاآجمالي 






Qassim-Buraidah-KSA ` . 
Tel. :4966-16-558.6266 Tel :3966-16-326-3115 ٠ 
Fax. :4966-16-558-5080 Fax. :*966-16-326-7115 ` 











شركة الأمين للتجهيزات الطبية والعلمية 
SAUDI ARABIA Al Amin Medical Instruments Co. Ltd.‏ 


| Bik ora انلفاتشورة‎ ¡ 100317 
AL MAJAL AL ARABI FOR MAINT. JEDDA 
8 il» ~ ننصسيائة‎ wi المجال‎ 
P.O.BOX 92833 

JEDDAH 21485 

SAUDI ARABIA 


HIPPED TO/ المستلمة‎ 


rage L ہو‎ 2 


e Et‏ وس 


101145 الملشأة 


- يف 11 T I‏ ت3 


La)‏ فهد العام 
P.O. BOX 7‏ 
JEDDAH 21485‏ 
SAUDI ARABIA‏ 


مستشفى 


5 2 لزقم الضريبى للزبون/.0آ1 Customer VAT‏ 300466305500003 : الرقم الضريبي/.85 Amico VAT‏ 


SO NO./ a! ub :رقم‎ 40002 674 


Delivery HO.713)4XJT رقم‎ 
PO NO./ «I OAI eb :رقم‎ 
Invoice 116/7 :رقم انتنائکو ز8‎ 


Contract 2021 
1090010434 


TAX INVOICE 


Dti‏ مص عد وس 
Item Description‏ 














8000007527 


AMIC WSH -DRM—-CONTRACT 


i a 1 
: Labor 
» i Sp d ! 
j 3000007527 AMIC WSH- DRM- CONTRACT 
S Labor 
Š 
E 5000007527 AMIC WSH-DRM-CON'T RACT 
D Labor 
1 9000007975 GST Tympstar Labor 
3 Contract 
2 8000007975 GST: Tympstar Labor 
7 contract 
3 5000007975 GSI Tympstar Labor 
a Contract 
8000007975 GSI Tympstar Labor 
V Contract 
۱ 
١ 7 “000007975. GSI Tympstar Labor 
: ) / Contract 
2000007968 Natus Navigator Labor 
contract 
00009007958 Natus Naviqator Labor 
contract 
4000007968 Natus Nav igator Labor 
ad Office: Jeddah : Riyadh Branch : Al-Khobar Branch : 


Box 3871 Jeddah 21481-KSA po Box 55177, Riyadh 11534, KSA po Box 30047, Al Khobar 31952- KSA po Box 2870 Madina - KSA 


*966-12-660 1149/6655766 Tel. : +966-11- 480 0407 Tel. : +966-13-864 2911 / 864 3587 
+966-12-660 1146 Fax. ` +966-11- 480 3034 Fax. : *966-13-899 4033 





DOM WIDE 920028289 


E-Mail : ksa(Qamicogroup.com 


ہے مم 





Billing Acct, N0./باسحلا :رقم‎ 
Payment terms/ aiji bad: 
Contact Person/dLayi شخض‎ : 


Payable within 90 Days 


12.04.2021 
Invoice Date/ t jeðLiji ریہےخ‎ L3: 


جم $ وو 


فائثورة ضريبية 








Total with 
VAT 









13,125.00 





| 12, 500.00 5.005 625.00 

EA 

1 LU, 000, OO 5.0058 500.00 10, 500.00 

BA 

1 10, 000.00 5.005 500, O0 10,500.00 

EA 

1 2, 500.00 0.008 125.00 2,625.00 

ER 

l 2, 500.00 5. 00$ 125,00 2,625.00 

EA 

1 2,500.00 5.008 125.00 2, 625.00 

EA 

1 3, 750.00 5.008 187.50 3,937.50 

EA 

1 3, 750.00 5.008 187.50 3, 937.50 

EA 

1 5, 000,00 5.008 250.00 5, 250,00 

EA 

1 2, 000,00 5.008 250.00 29,250.00 

kA 

1 Ae 7150.00 5.0058 187.50 jJ,937.50 
Al-Madina Branch : Abha Branch : Hail Branch : Qassim Branch : 


1 


Al Rajhi Center - Khalidiya -Abha -KSA Hail - KSA 
Tel. :4966-14-815 4244 | 815 2529 Tel. :*966-17-228 0 
Fax. ` *966-14-815 4742 Fax. : *966-17-228 8791 


Qassim - Buraidah - KSA 
Tel. :4966-16-558-6266 Tel. : *066-16-326-3115 ` 
Fax. :*966-16-558-5080 Fax. : +966-16-326-7115 ۱ 


www.amicogroup.com 





: e 
E | BILLÐD AQ! 9353031 1 1600315 | 
A å AL MAJAL AL ARABI FOR MAINT. JEDDA 

المجال آالعربي للعمبيائة - 64 AMICO i‏ 

P.O.BOX 928233 


6 22 i le ep Ma n ^ 1 Ki 36 Er Exc Ri 
شرکه الامین للتجهيزات الطبية والعلمية‎ JEDDAH 255 So 


SAUDI ARABIA AI Amin Medical Instruments Co. Ltd. “AUDI ARABIJA 
HIPPED المستلمة/0'‎ 













&LALLAJI: 101145‏ 
مستشفى ai‏ فهد العام 

P.O. BOX 7 

JEDDAH 214855 

SAUDI ARABIA 





UE 





Amico VAT N0./يبيرضصلا الرقم‎ :300466305500003 Customer VAT N0./نوبزلل الضريبى‎ &3)J13002314615100003 


SO Ho. Zell quib. :رقم‎ 40002674 Billing Acct. No./«ULaxJ! :رقم‎ E 
RI : ithi J Days 
Delivery 155 ./ ا رید‎ EE Payment ٦٥(78/ السدفع‎ Jab Payable within y 
x Contact Person/JQULaM! :شخس‎ 
PO N0./ءارشلا :رقم طلب‎ Contract 1 19.04.2021 
Invoice :رقم الفاتورة/ن1‎ 1090010434 


Invoice Date/8)43L4J! :تاريخ‎ 


TAX INVOICE 


[ ER 96-4 ست‎ erg Ate IL ميمكت‎ mo II س جه مھ سه ہیف‎ a a d ووو‎ E ود وھ‎ E ده‎ pep به‎ 


SKU ID Item Description | Del Date Mia UPric /4 VATS 'AT Anc Amoun Bora. with 
d ISSN pes ) زنخ و سیف الم دی‎ Ka A A ۰ ١ A Akan) ya قيمة‎ VAT 
0 | الاجعالى | الضريية | القيمة التو زیت‎ 
— | TY go vM A ALAa M 
D 2 e 
EE, E NA den Kë 














Le mrt ES SESSUNUER SERE €— BRENT ہنم و منت ی نیب نمض سے‎ 
d cOQUUO /577  AMIC WSH-DRM-CONTEACT 1 L2, SOO. 00 5. 00 529. 00 13, 125.00 
7 LAJI. EA 
5 : 
d /27ط00000ت‎ AMIC WSH-DRHM-CONTRACT L 16, 000, 09 5.008 500,00 10, 500,00 
S Labor EA 
- 5000007527 AMIC WSH-DRM-CONTRACT 1 10, 000.00 5.008 500. OI 10, 900. 00 
x Labor EA 
7 0000007975 GSI ''ympstar Labor 1 20 5 8ء‎ 125.00 2, 625,00 
2 Contract EA 
e 
Ð 8000007975 GST Týmpstar Labor 1 215000 5.0085 125,00 2,625.00 
e Contract BA 
E 8000007975 GSI Tympstar Labor 1 2,500.00 5,009 125.00 2, 625.00 
2 Contract EA 
1 8000007975 GSI Tympstar Labor 1 3,750.00 ( 5.0089 187.50 3,037750 
oy Contract EA 
1 
3. ,^00000/7975 GSI Tympstar Labor 1 3, 750,00 5.008 187.50 3,937.50 
a ( WW Contract EA 
2 80000079560 Natus Navigator Labor 1 5, 000 0 5.005 250.00 5, 250,00 
Gontract. ÉA 
8000007268 Natus Navigator Labor 1 5, 000.00 5.008 250,00 5,250.00 
Contr act ER 
8000007268 Natus Navigator Labor 1 3, 750, 00 5.009 1807.50 3, 937.50 
Head Office: Jeddah : Riyadh Branch : Al-Khobar Branch : ۸۱۰۱۸۸۷۲۹ Branch : Abha Branch : Hail Branch : Qassim Branch : 
P.O.Box 3871 Jeddah 21481 - KSA P. O. Box 55177, Riyadh 11534, KSA P. O. Box 30047, Al Khobar 31952 - KSA P. O. Box 2870 Madina - KSA Al Rajhi Center - Khalidiya -Abha - KSA Hail - KSA Qassim - Buraidah - KSA 
Tel.: +966-12-660 1149/6655766 Tel. : *966-11- 480 0407 Tel. : +966-13-864 2911 / 864 3587 Tel. :+966-14-815 4244 / 815 2529 Tel. :+966-17-228 8790 Tel. :+966-16-558-6266 Tel. :+966-16-326-3115 
ax: 4966-12-660 1146 Fax. : *966-11- 480 3034 Fax. : *966-13-899 4033 Fax. : *966-14-815 4742 Fax. : *966-17-228 8791 Fax. :4966-16-558-5080 Fax. : *966-16-326-7115 
KINGDOM WIDE 920028289 


E-Mail : ksa(Qamicogroup.com www.amicogroup.com 





Amico VAT N0./qبيرضلا الرقم‎ 99 3 
SO Mo, deii alb säi 40002674 
Delivery No./45)541J! :رقم‎ 

PO N0./ءارشلا‎ «lb :رقم‎ Contract 2021 
Invoice :رقم الفاتورة/20‎ 1090010434 


TAX INVOICE 


Item Description 
الصتف‎ 


و صف 





E Contract 

1 8000007968 Natus Navigator Labor 
j Contract 

x 8000003252 MDTN Navigation Syst 
3 Labor Contract 

$ 8000003252 MDTN Navigation Syst 
59 Labor Contract 

k 8000003252 MDTN Navigation Syst 
23 Labor Contract 

E 

E 

i 

d 

h 

J 


۸۸۰ 


NE HUNDRED TWENTY-ONE THOUSAND TWO Total 


سے ہے — — —- - 


IUNDRED SEVENTY- -FIVE SAUDI RIYAL ONLYQuantity 
i La$ JI: 


ser : Ismail ayyakaramen 


dead Office: Jeddah- 
? O.Box 3871 Jeddah 21481 - KSA 
el.: *966-12-660 1149 / 665 5766 
'ax: +966-12-660 1146 
'INGDOM WIDE 920028280 


16: 


Riyadh Branch : Al-Khobar Branch : 
Tel. : *966-11- 480 0407 


Fax. : *966-11- 480 3034 s : *966-13-899 4033 


E-Mail : ksa(Qgamicogroup.com 


شركة الأمين للتجهيزات الطبية والعلمية 
SAUDI ARABIA Al Amin Medical Instruments Co. Ltd.‏ 


P. O. Box 55177, Riyadh 11534, KSA ` Se Box 30047, A Khobar 31952 - KSA E E Box 2870 Madina - KSA 
: *966-13-864 2911 / 864 3587 


[ BILLED الفاتورة الى/10‎ : 100315 
AL MAJAL AL ARABI FOR MAINT. JEDDA 
العوجىي قللصيائة ~ جدة‎ JUxaJI 
P.O.BOX 3 
JEDDAH 21485 


SAUDI ARABIA 


5 انلمنٹشاأۂٴ المستلمة/0 IPPED‏ 





العام 


ijd: Lai 
P.O. BOX 7897 
JEDDAH 21485 
SAUDI ARABIA 


Customer VAT 316٠/7 الضريبى للزبون‎ 
Billing Acct. :رقم الحساب/.10‎ 


Payment terms/ai.]! :شروط‎ 
Contact Person/JLa cd! :شخص‎ 

19.04.2021 
Invoice Date/$j;4,5Li3J! :تاريخ‎ 


فاتورة ضريبية 








Payu 2 w£ ه‎ 






£3 213002314615100003 


Payable within 90 Days 


Del Date AT Amount] Total with 
قيمة تاريخ‎ VAT 
الاجمالي الضريبة التوريد‎ 
A 3; 750.00 5.008 187.50 34,937.50 
EA 
1 10, 000.00 5.008 500.00 10,500.00 
EA 
1 12, 500.00 5.008 625.00 13,125.00 
EA 
1 28, 000.00 5.008 1,400.00 29,400.00 
EA 
15 Total المجموع غير شامل الضريبة/ظلظه5‎ : 115,500.00 
VAT SAR/ L3 Laa i ليما‎ 9, 77500 
Net. NOU BARN 121,275.00 





/ Z  ةيدوعسلا لعربية‎ ae با‎ N 

/ ^ mov ase اسم‎ 

Í سے کہ سال یلا‎ Mtem هاتف‎ 
io Rou 4 اچ‎ F 701 وم‎ ied 
Fax. 02 6501449 ا‎ d «4 

d A A 5 _ 

d ۲۵3/0٣ Ki 7 





Abha Branch : اد‎ Branch : 
Al Rajhi Center - Khalidiya -Abha -KSA Hail - KSA 

: +966-14-815 4244 / 815 2529 Tel, : +966-17-228 0 Tel. 
- : +966-14-815 2 Fax. : *966-17-228 8791 


Al-Madina Branch : 


www.amicogroup.com 


:*966-16-558-6266 Tel. 
Fax. :*966-16-558-5080 Fax. : *966-16-326-7115 


eral Manager 


Qassim Branch : 
Qassim - Buraidah - KSA 
: *966-16-326-3115 


| | BILLED To/,3| الفاتورة‎ : 100315 SC 
| E AL MAJAL AL ARABI FOR MAINT. JEDDA 
AA^ICOR EE 
: P.O.BOX 5 eut و‎ 





JEDDAH 21485 |‏ شركة الأمين للتجهيزات الطبية والعلميية 
Al Amin Medical In truments Co. Ltd. SAUDI ARABIA‏ 

SAUDI ARABIA WE ME 

5 :المنشأة الهستلمة/10 IPPED‏ 


ER? 





مستشفى الملك فهد العام 
P.O. BOX 7897‏ 
JEDDAH 21485‏ 


| SAUDI ARABIA 
Amico VAT No./. 5A JI الرقم‎ : 300466305500003 Customer VAT No./ 


PIT ian ON), gg ——Ó — I يست‎ emm, GP nnm 


23 رلرقم الضريبى للزبون 


SO N0./عيبلا :رقم طلب‎ 40002 4 Billing Acct. No. Zeite JI :رقم‎ 
Delivery No./43) 4231 aij: | Payment terms/ai.ll bap: Payable within 90 Days 
Contact Person/JLa JY! :شخص‎ 
PO :رقم طلب الشراء/.10‎ Contract 1 19.04.2021 
, Invoice N0/ةروتاغلا رقم‎ : 1090010434 


Invoice Date/3)j,3L4)I! :تاريخ‎ 


TAX INVOICE 


Item Description 
Lua I. رسف‎ 















Total with 
VAT 
v Ll I 







E Contract EA 

à 8000007968 Natus Navigator Labor 1 3, 750.00 5.008 187.50 3,937.50 
j Contract EA 

S 8000003252 MDTN Navigation Syst 1 10,000.00 5.9 500.00 10,500.00 
1 Labor Contract EA 

5 9000003252 MDTN Navigation Syst 1 12,500.00 5.00% 625.00 . 13,125.00 
s Labor Contract EA 

3 8000003252 7 Navigation Syst 1 28,000.00 5.008 1,400.00 29,400.00 
5 Labor Contract EA 

1 

? 

9 

A 

y 

| 


e 


المجموع غير شامل الضريبة/ظم5 HUNDRED TWENTY-ONE THOUSAND TWO Total 15 Total‏ طا 


115,500.00 
INDRED SEVENTY-FIVE SAUDI RIYAL ONLYQuantity 


VAT SAR/LGLA&JI القيمة‎ Li 5: 5,715.00 

121,275.00 : المجموع/22نامستة Net‏ : الكمية 
Ismail ayyakaramen ; General Manager‏ : £ 
ad Office: Jeddah i "R yadh Branch : Al-Khobar Branch : Al-Madina Branch : Abha Branch : Hail Branch : Qassim Branch :‏ 
Box 3871 Jeddah 21481 - KSA po Box 55177, Riyadh 11534, KSA P. O. Box 30047, Al Khobar 31952 - KSA po Box 2870 Madina - KSA Al Rajhi Center - Khalidiya -Abha -KSA Hail- KSA Qassim - Buraidah - KSA‏ 
Tel. : +966-11- 480 0407 Tel. : +966-13-864 2911 / 864 3587 Tel. : +966-14-815 4244 / 815 2529 Tel. : +966-17-228 0 Tel. :+966-16-558-6266 Tel. :4966-16-326-3115 |‏ 5766 665 / 1149 966-12-660* 
Fax. : *966-11- 480 3034 Fax. ` *966-13-899 4033 Fax. : *966-14-815 4742 Fax. : *966-17-228 8791 Fax. :*966-16-558-5080 Fax. : *966-16-326-7115‏ 1146 3966-12-660: 
3DOM WIDE 920028289‏ 


E-Mail : ksa(Qamicogroup.com Www.amicogroup.com 


gem moren, Am _‏ وی یجسیسے e‏ ود 


| BILLED :الفاتورة الى/70‎ 100315 1 
AL MAJAL AL ARABI FOR MAINT. JEDDA 
المفجال الغعزربي للصيانة - جدة‎ 
P.O.BOX 92833 


JEDDAH 21485‏ شركة الأمين cil tcs ull‏ الطبية والعلمية 
Al Amin Medical Instruments Co. Ltd. | SAUDI ARABIA‏ 
i‏ 5 المنشأة المستلمة/10 IPPED‏ 


KING F 
مستشفى المنك فهد العام‎ 
P.O. BOX 7897 
JEDDAH 214685 
SAUDI ARABIA 









SAUDI ARABIA 






amico VAT NO./.-L2)4Ji! g8)31:300466305500003 Customer VAT N0./نوبزلل لرقم الضريبى‎ +13 
SO NO, / asadi :رقم طلب‎ 40002674 billing Acct. :رقم الحساب/.10‎ 
Payment ۳7٥53 / :شروط انلدفع‎ Payable within 90 Days 


Dclive Ly Ho./ رقع الكو ربك‎ ° : 
Contact Peraon/ شخص الاتصال‎ 


FO NO./ +i طلب الشر‎ ajj: Contract 2021 19.04.2021 
Invoice No/ رقم الناثورۃة‎ : 1090010434 Invoice Date / Ë j 4 3L I ريخ‎ L5 
TAX INVOICE 








y Ef SKU ID Item Description Del Date Total with 

3g---! cadi تاريخ وصف الضتف رقم‎ A ^ VAT 

الاجمالي ۱ : التوريد 5 1 

d 

L Contract EA 

19 

1 8000007968 Natus Navigator Labor 1 3, 750.00 5.008 187.50 3,937.50 

j Contract EA 

2 8000003252 MDTN Navigation Syst $ 10, 000.00 5.00$ 500.00 10,500.00 

- Labor Contract EA 

x 8000003252 MDTN Navigation Syst 1 12,500.00 5.8 625.00 13,125.00 

o Labor Contract EA | 

2 8000003252 HMDTN Navigation Syst 1 28, 000 00 5.008 1,400.00 29, 400.00 

3 Labor Contract EA 

E 

3 

e) 

9, 

1 

J 

| 

$ 

NE HUNDRED TWENTY-ONE THOUSAND TWO Total 15 Total المجموع غير شامل الضريبة/ظه5‎ : 115,500.00 

IUNDRED SEVENTY-FIVE SAUDI RIYAL ONLYQuantity "VAT ):ضريبة انقيمة اذنمضافۃة /اظقة‎ ES نان‎ 
Lus i: Net Amount/ eg ga»: 121,275.00 


A M 







ier : Ismail ayyakeramen 


General Manager 










ead Office: Jeddah ^ ^" Riyadh Branch : Al-Khobar Branch : Al-Madina Branch : Abha Branch : Hail Branch : Qassim Branch : 
P.O.Box 3871 Jeddah 21481 - KSA P. O. Box 55177, Riyadh 11534, KSA P. O. Box 30047, Al Khobar 31952 - KSA P. O. Box 2870 Madina - KSA Al Rajhi Center - Khalidiya - Abha - KSA Hail- KSA Qassim - Buraidah - KSA 
Tel.: +966-12-660 1149/6655766 Tel. : *966-11- 480 0407 Tel. : +966-13-864 2911 / 8643587 Tel. :+966-14-815 4244/8152529 Tel, :4066-17-228 0 Tel. :+966-16-558-6266 Tel. :4966-16-326-311! 
Fax: +966-12-660 1146 Fax. : +966-11- 480 3034 Fax. : +966-13-899 4033 Fax. : +966-14-815 4742 Fax. : +966-17-228 8791 Fax. : +966-16-558-5080 Fax. : 4966-16-326-711: 
KINGDOM WIDE 920028289 


E-Mail : ksa(Qamicogroup.com www.amicogroup.com 





: الغفاتورة الى/20 BILLED‏ | 

المجال العربي للصيائة = جدة 
P.O.BOX 92833‏ 
JEDDAH 21485‏ 
SAUDI ARABIA‏ 


شركة الأمين للتجهيزات الطبية والعلمبية 


AI Amin Medical Instruments Co. Ltd. 





SAUDI ARABIA 

















V LN TARI SGEANAALN HOI ISL 
العام‎ dà مستشفئى اتملك‎ 
P.O. BOX 75897 
JEDDAH 21485 
SAUDI ARABIA 
ANLEO VAT NO. / انرقعمع الشریہی,‎ : 300466305500003 Customer VAT No./ نذا3انرقم !)4-294 للزبہون‎ 231461510003 
SO ابلنمء/. تہ‎ «db وم‎ 40002 67 Billing cot. :رقم الحساب/,.ه1‎ 
EE CT e] 1 Payment 75 / الدفم‎ ba på! Payable wirhin 30 Days 
WO. KL? i4 e يبل‎ ( dmi كيخ‎ P 7 
1 Contact Persoón/JUGa T! wis: 
FO RO. Zelt طلب‎ ady: Contract 2021] 19.04.2021 
1070109 :رقم الغاتورة /ن‎ 1020010434 Invoice Date/8$55423L4) +#لاريخ‎ 
TAX INVOICE 4.1.4.3 uo. 5 35.3.8 
der SKU ID item Description Del Date 
انبند|‎ vai تا ریخ وصسف انصنف رقم‎ 
1 5 انتورید‎ 
Lä 
1 Contract 
T 
1 8000007568 Natus Navigator Labor 1 3, 750.00 5.008 187.50 3,937.50 
A Contract EA 
> 8000003252 MDTN Navigation Syst 1 10,000.00 5.00% 500.00 10,500.00 
Labor Contract EA 
8000003252 MDTN Navigation Syst 1 12, 500.00 5.008 625.00 13,125.00 
Labor Contract EA 
6000003252 HMDTN Navigation Syst 1 28, 000 . 00 5.008 1,400.00 29, 400,00 
Labor Contract EA 


۷ - راس مال ٠٠١‏ مليون ريال سعودي -غ. 


kel 





Q 


۱۹۸۰۳۰ : 


-aee — می س مه‎ E HÀ D M M E — —— — — e> —— — — 


INE HUNDRED TWENTY-ONE THOUSAND TWO 


Total | 5 
HUNDRED SEVEHTY-PIVE SAUDI RIYAL ONLYQuantity VAT SAR/ المضافة‎ 
:الكمية‎ 
User | ٠5۵12 ^yyakoramen 
Head Office: Jeddah: ^ Riyadh Branch: AI-Khobar Branch : AI-Madina Branch : Abha Branch : 


P. O. Box 2870 Madina - KSA 
Tel. :*966-14-815 4244/815 2529 Tel. :4966-17-228 8790 
Fax. : *966-14-815 4742 Fax. : *966-17-228 8791 


P.O.Box 3871 Jeddah 21481 - KSA P. O. Box 55177, Riyadh 11534, KSA P. O. Box 30047, Al Khobar 31952 - KSA 
Tel.: +966-12-660 1149/6655766 Tel. : *966-11- 480 0407 Tel. : 4966-13-864 2911 / 864 3587 
Fax: +966-12-660 6 Fax. : +966-11- 480 3034 Fax. : *966-13-899 4033 


GA E-Mail : ksaQ)amicogroup.com 


www.amicogroup.com 


100315 
AL MAJAL AL ARABI FOR MAINT. JEDDA 


5 7المنشئشأة المستلمة/10 IPPED‏ 


Total SAR/ ؛ المجموع غير شامل الضريبة‎ 
القيمة‎ 
Net Amount/ eg gs»! : 


Al Rajhi Center - Khalidiya - Abha - KSA Hail - KSA 


Frage 2 ve 2 


IAP 





— — یہ — — چم EE‏ سی ہے 


115,500.00 
5,175.00 
121,275.00 


: ضريبه 


General Manager 
Hail Branch : 





Qassim Branch : 
Qassim - Buraidah - KS/ 
Tel. :*966-16-558-6266 Tel. : *966-16-326-31 
Fax. :*966-16-558-5080 Fax. : *966-16-326-71 


[ d 


| BILLED الفاتورة الى/150‎ : 100315 31 
! E ua AL MAJAL AL ARABI FOR MAINT. JEDDA 
AMICO As — L2 LaL) انمعجاں ار یئ‎ 
۱ P.O.BOX 3 pi oe 


5 0۸ط شركة الأمين للتجهيزات الطبية والعلمبية 


AI Amin Medical Instruments Co. Ltd. SAUDI ARABIA 





SAUDI ARABIA 


103145 :المنشأة المستلمة/10 IPPED‏ 


ع و-یتھ مھ 02 هد مسب مسا ھه هی و و لجو ممم 


5 A 0 0 A 1 t 2 0 ` d 0 
4s 7 1 aal AAA سذ نر نا ےی‎ e^ de A کا‎ +2 


مستشفى الملك فهد العام 
P.O. BOX 7997‏ 
JEDDAH 215‏ 
SAUDI ARABIA‏ 


AMICO VAT 116.7 kd hell انرقم‎ : 3004663055000073 Customer VAT 1165.7 الرقم الضريبى للزيسون‎ 30023115 100003 
















SO He, f raa dl :رقن طالب‎ 40007674 Dilling 6221.6 NG, :رقم الحساب/‎ 
Delivery Ke G ETT 5 Paviment ٣ب۰‎ / :شو وط الدفع‎ Payable within 90 Days 
LSC ECKE: MACH رن‎ X adt Ka , 
s ife dE Contact الاتمنال رطم‎ wb: 
PO :رقم طلب انشراء/.)الز‎ Contract 2021 19.04.2021 
L ہاو‎ Cru M ےك‎ Ho / ٤ر مسق‎ Land E زم‎ p 1090610 d 3 4 1 nYoi Cue Date / اتو رڅ‎ ^ ji ریځ‎ 23 
` A 1 ا‎ e [E "n . 
TAX INVOICE ہو‎ $5503 
Kai * "€ 
TY 9-77... E ےہ صد — ل‎ — Pom oo o X ہو‎ ^o o Q— e wm ep Á — ooo oec soc ode + ست ..= ` »^ وس ۔یے جح‎ mapa 
Gë SKU- ID Item Description Del Date QTY jUPrice w/d VATS WAT Amount Total with 
ial الكمية تاريخ وسف الصلف رشم اتف‎ VAT ضريبة‎ FECIT VAT 
Fl ١ التوريد‎ ja. I Lcx)! | الاہتالنی الشريبة‎ 
E ze العمضافة |انفردی دون‎ 


1 
1 des 1514 7 


Contract 


EA 
9 
^" 
1 8000007968 Natus Navigator Labor 1 3,750.00 5.005 187.50 3,937.50 
j Contract EA 
> 8000003252 MDTN Navigation Syst 1 10, 000, OO 5.00$ 500.00 10,500.00 
2 
T Labor Contract EA 
a 8000003252 MDTN Navigation Syst 1 12,500.00 5.00% 625:00 13,125.00 
5 Labor Contract EA 
2 6000003252 MOTH Navigation Syst 1 28, 000,00 5.0089 1,400.00 29, 400, 00 
z9 Labor Contract EA 
E 
3 
5-0 
1 
Vy 
DE 
3 © 
2 
T 
HE HUNDRED TWENTY-ONE THOUSAND TWO Total 15 TOtal :الفجموع غیز شامل الضريبة/خلظة‎ 115,500.00 
HUNDRED SEVEHNTIY-bPiVb SAUDI RiYAL ONLYQuantilty VAT زضریبةے أنلقيمة انعضافة/ألؤقت‎ 5r 479.90 
:+الكمية‎ Net Armount/g js»! : 121,275.00 














E 
User | ۶ھ“ لام‎ / General Manager 
fan 8 j m 5 5 
Head Office: Jeddah : Riyadh Branch : Al-Khobar Branch ` Al-Madina Branch : Abha Branch : Hail Branch : Qassim Branch : 
P.O.Box 3871 Jeddah 21481 - KSA P. O. Box 55177, Riyadh 11534, KSA P. O. Box 30047, Al Khobar 31952 - KSA P. O. Box 2870 Madina - KSA AI Rajhi Center - Khalidiya -Abha -KSA Hail - KSA Qassim - Buraidah - KS/ 
Tel:4966-12-660 1149 / 665 5766 Tel. : *966-11- 480 0407 Tel. : *966-13-864 2911 / 864 3587 Tel. :4966-14-815 4244 / 815 2529 Tel. :4966-17-228 8790 Tel. :4966-16-558-6266 Tel. : +966-16-326-1 
Fax: 4966-12-860 1146 Fax. : *966-11- 480 3034 Fax. : *966-13-899 4033 Fax. : 4966-14-815 4742 Fax. : *966-17-228 8791 Fax. :4966-16-558-5080 Fax. : *966-16-326-71 


KINGDOM WIDE 920028289 : , j 
E-Mail : ksa(2amicogroup.com ` www.amicogroup.com 





e 


MAINTENANCE 








Contact Person : 


Invoice Z: 





i P e 


Optical E? 


E Aa 





e eg d el 





Ophtha E] Derma E 


Customer 
4803/20 SERVICE REPORT 








Serial#: A f 


Telephone : 


Received thru: 


Dm 





شركة الامبن لصبانة الإجهزة والمعدات الطبية 
Al Amin Maintenance & Contracting Co. Ltd.‏ 


YENI UT 














Acceptance Date 


/ / 0 / 


nate 


EE 





Work Complete 
Need Follow-up 







Enclosed ا‎ 


P.O.Box 3871 Jeddah 21481 - KSA 
Tel.: +966-12-600 1149 / 665 5756 
Fax: *966-12-560 1146 

KINGDOM WIDE 920028289 





Riyadh Branch : 

P. O. Box 55177, Riyadh 11534, KSA 
Tel. : *966-11- 480 0407 

Fax. : *966-11- 480 3024 





Date From| To ` Total | Unit | Total | Date | 


EN 


P. O. Box 30047, A! Khobar 31952 - KSA 
Tel. : *966-13-864 2911 / 864 3587 
Fax. ` *966-13-899 4033 


E-Mail : ksa(Qamicogroup.com 





Al-Madina Branch : 

P. O. Box 2870 Madina - KSA 

Tel. :4966-14-815 4244 / 815 2529 
Fax. ` *966-14-815 4742 


www.amicogroup.com 


Date : 







Signature ات‎ 


-26426 ) or callcenter(üamicogroup.com 


Abha Branch : 

AI Raihi Center - Khafidiya - Abha - KSA 
Tel. :+966-17-228 8790 

Fax. : *966-17-228 8791 


Stamp: | NO » 








h P کے یڈ 1 م‎ 
جم‎ SÉ 
"t e - ٦ m 
» BW اس۲۴‎ 
T 
1 A 


Total Expenses: | ا‎ 















Hail Branch : Qassim Branch : 
Hal- KSA Qassim - Buraidah - KSA 
Tel. :+968-16-558-6266 Tel. :+968-16-326-3115 
Fax. :49866-16-558-5080 Fax. : *966-16-326-7115 


Orig. : Master file, Blue: Customer, Yellow: Workshop, Pink : Engineer, Green: Accountant 


mec —— t Ra Qoo o c o —À ے‎ 
M 0 





Customer شركة الامبن لصبانة الاجهزة والمعدات الطبية‎ 
4 8 0 3 1 / 0 SERVICE REPORT Al Amin Maintenance & Contracting Co. Ltd. 


Mee E Enea [E zeegt 
o CL 


E 


MAINTENANCE 








/ 


Date : 5, $ f Oz 





Invoice #: Delivery 


e: y 1 و هر‎ D H هد لوس‎ , ٠ " 
Model : S med ٣ مم‎ dr Serial #: /, IA ہ سم‎ ~ j eil Description 





sary 


Problem / Error : 


Work Report : 





Optical |] Ophtha | | Derma Ed ENT || Ortho و‎ Neuo | | General E Trauma | | 








Warranty Period: Invoice # 


Acceptance Date 2nd PM 3rd PM 4th PM 
/ | 20 / | 20 / | 0 / | 20 / | 20 


ES / / 20 j / 20 j | 20 / / 0 


RR EE وھد وسو سف‎ 
de] — — 














CA ah MN 
„E Gi 

3F (ATA à‏ ع 
F,‏ 


ele [Fon] e [Ita] n Tola [ one [From] To نك يي‎ vo | Bole 


“V ei 
1 j 
ke d 





“i Date: 











Work Complete Yes [d No Em Note : Customer 





Engineer 





r 
i 


Stamp : 





Engineer Signature : 





—-(Hétline9200—Amico/9200-26426 ) or callcenter@amicogroup.com 


5 > 1 ; : 

Head Office: Jeddah : Riyadh Branch: Al-Khobar Branch : ۸۰۸۱30113 Branch : Abha Branch : Hail Branch : Qassim Branch : 
P.O.Box 3871 Jeddah 21481 -KSA P. O. Box 55177, Riyadh 11534, KSA P. O. Box 30047, Al Khobar 31952 - KSA P. O. Box 2870 Madina - KSA Al Rajhi Center - Khalidiya-Abha-KSA Hail - KSA Qassim - Buraidah - KSA 
Tel.: +966-12-660 1149/665 5766 Tel. : *966-11- 480 0407 Tel. : *966-13-864 2911 / 864 3587 Tel. : +966-14-815 4244/8152529 Tel. : +966-17-228 0 Tel. :+966-16-553-6266 Tel. :+966-16-326-3115 
Fax: +966-12-660 1146 Fax. : *966-11- 480 3034 Fax. ; *966-13-899 4033 Fax. :*966-14-815 4742 Fax. : *966-17-228 8791 Fax. :4966-16-558-5080 Fax. : *966-16-326-7115 
KINGDOM WIDE 920028289 E-Mail : ksa(Qamicogroup.com ` www.amicogroup.com 


Orig. : Master file, Biue: Customer, Yellow: Workshop, Pink : Engineer, Green: Accountant 


——— M EE À p— QU p qr 9m € qu—Ü M EE ے ہہ >چ سو‎ 


—————————— 






Customer شركة الامین لصبانة الاجهزة والمعدات الطبية‎ 
4 : 8 2 3 / 20 SERVICE REPORT Al Amin Maintenance & Contracting Co. Ltd. 


DEN ا‎ Contract PPM 


Address ہے یت‎ |_| Installation EO Contract iis 


SAP Service Call #: | ] Warranty Repair [ — ] Demo Installation 


MAINTENANCE 










Invoice #: ال‎ 





Optical نے‎ Ophtha | | »rtho ^ e o | | Genera || Trauma L 









<5] ولام‎ Ze 

x72 | 1789 TE 

SE 
E 

E 0:0 ۱0/0 7 

e‏ لس 9" CHEN‏ ہے ج ج جن ہے کے 

ae ہدوت‎ z 


Es 
0 6ھ‎ 7-7 
Note : Customer Engineer Date : 


Need Follow-up Yes EA No| | "d 


Enclosed 






















Stamp: ` d "Sach 







signature : 


= Hotline 8 9200 - Amico / 3200-26426 ) or callcenter@amicogroup.com 


Head Office: Jeddah : Riyadh Branch : Al-Khobar Branch : AI-Madina Branch : Abha Branch : Hail Branch : Qassim Branch : 
P.O.Box 3871 Jeddah 21481 -KSA PO Box 55177, Riyadh 11534, KSA P. O. Box 30047, Al Khobar 31952 - KSA P. O. Box 2870 Madina - KSA Al Rajhi Center - Khalidiya -Abha - KSA Hail- KSA Qassim - Buraidah - KSA 
Tei: +966-12-660 1149/6655766 Tel. : *966-11- 480 0407 Tel. : *966-13-864 2911 / 864 3587 Tel. :+966-14-815 4244/8152529 Tel. :+965-17-228 8790 Tel. : +966-16-558-6266 Tel. :+965-16-326-3115 
Fax: +966-12-860 1146 Fax. : *966-11- 480 3034 Fax. : *966-13-899 4033 Fax. : *966-14-815 4742 Fax. : *966-17-228 8791 Fax .:5966-16-558-5080 Fax. :966-16-326-7115 
KINGDOM WIDE 920028239 E-Mail : ksaQ)amicogroup.com ` www.amicogroup.com 


Orig. : Master file, Blue: Customer, Yellow: Workshop, Pink : Engineer, Green: Accountant 


e € mm 


e emm €—————  ÓSB EES O وو‎ 


TEE‏ کر یه 


it^". 


ےووہ دوج 








AS‏ تھی 


y Repal 


Serial s" 


7 





پا 


R 
"mn 


HP WGE PI P. 
S 


ME Sat 7 


$ 


a 


رر لے 


Date -‏ تس 


d 
id 





Ka 


NATE کا‎ 


a dal نے هي‎ 


UA bel 


Te uo ttl 


hasten 


Wie. م ل‎ ke 





(Hotline. 9200 - Amico 326426 )- or 1 BOO OPI GIO ea 
HeadOffice: Jeddah: ` الہ‎ Branch 0 ٠٦ 0000 یا نچ‎ Se M WV nay 5 p EU "ien P. gëscht Bel 
POBox 397 1 Jeddah 21481» KA Ro Pap Riyadh 11894, KSA P. O, Box 30047; 3 DF? TOMARA AR | Hal KSA * Qasem Buradah MON 











Tel; 3866:12:660 14965 8/00 ::4966-11:480 77 Tel. 7 7 H ECK 6ء‎ Tel, :3966- 16-3263115- 
- Fix: 4906-12-660 186.7 "éent 44 a Fax: 00007 ; SC 9 ARE Sc "0 T6647. 28891 یا‎ Fix: +960-10-5505080 Fat : 611 
E ERES CR EES ( grou com. eet e LEE OIA: E, SE G 


re Orig. : Master file, Blue: Customer; Yellow: Workshop; Pink : Engineer, Green: Accountant 












d Ke € Sg Leg Ai täl At "22 B 1 اب و‎ Y ٠ ru3 
D n Let: SX a e 0 AAT m ZS. ras Ki & مو کید و‎ A رق ا ہے ہد اق ا اود ہیں نے کے و یں یہ‎ AE EE ا کو 212 ری‎ d 
` E $ 1 ٦ d . 2 ری‎ 3 i ۹ 7 L d ا‎ é e B 1 ا‎ 
1 ١ e t éi + SC E 1١ $ LEL ےو تی‎ 
EJ E > چ‎ 3 GU 
D "< PM iE EN 
: SE ود‎ 
SA 
I 





7 
١ 






a i EUR: ١ d pie EECH 7 ` ےہ پروی‎ c ڑا‎ en IE یش کے‎ SEIT GE 1 5 1-2 یف‎ ` 
` ۲ CO Vli ! D. 2 CN. 
1 T^ R x 2 2 tA 2 OLIM A 3 Sa E y 20 اریہ‎ e, Ga UO 
7 ۶7 dän ےک‎ sev dx 7" - e Cé ۷ 2 i So 3 RTT 30 i ap 2 SC SA 3i if Së AT IOS 3 دا‎ SE 
: 930۹ کے یپ۸3‎ (EY (2. 7 ۱ ` SR ns de دم‎ 
3 AINT Mäe, A 1 AN err Ph 0 ہو‎ ER Z E OL IST, 
: 1 ۸ ` LE ES ` xí ۶ b 24 7324 rP 
DTE STE 1 7 j < 7 - 














سر 
2-7 


e 
= 
جو‎ 


2n GE Co, jin 





on 


Ze: 


d 
d Ac 








دج 


T 
APT s 
م‎ EC 
اس‎ Qu 
دید مد‎ 
کات‎ dn جا سکم لف‎ E 


E 
"wi 





Err c جک‎ DECEM E 12e 027 ^e 
i 5 E 


Te elephone | 





EI 





i n 


D 


rd rtv 
a Aë E 
مه‎ 


4! BI A et و ری‎ NR T 


an 


وو می 


N ett 
LZ ا‎ 


Sens 


` vk, ED 3 × 
beet tes durus Se 4 





rud کی‎ 


: FE Sin SEET (ES 


ET Se 
KH 3 F 


i 


a A3‏ ج 


(Ho ine 9200 - 2۸16677 9206 or 72 com 


yo Riyadh Branch : i: A Khobar Branch; ول‎ Branch : Abha Branch : ^5. Hall Branch; 
PO BO I ۰+ KA P.O. BOX 55177, Riyadh 11534, KSA IP, O. Box 30047, AI Khobar 31052 « Gë ME Madina Kä "MB Genier: Khaidya Abha: KSA ۹۹۷ "ege 
Tel: +4 Tel. 47 Tel. EE EE Tel. 0 CEA DEE 
Fax: 4966-12660 1146 E 683966-13-99 2 ELE Fac: IRIS UM NL کت مس‎ 16607 


"KINGDOM WIDE 920028209. =- EE E-Mail: ksaQiamicogroüp.com MWWwamicogroup. ton. KP dE en, | ۱ 1 STE 
WEE یلعا پک‎ Master file, Blue: Customer, Yellow: Workshop, Pink ; Engineer Gréen: Accountant ES 





SE tx‏ رو 















CG CRETAE x GT 7 CEPA” 0 الا‎ ELE EE GES e e 
۰ و یی‎ D سے‎ e وہر‎ GEN P? 2243 E RN 3 i 
ST KE EEN e ge EER تی نا‎ KÉ : 
١ جد‎ TE PII ار‎ T1 1 3و‎ X. 


. Cus stomer ۰. T 


AVES 


lisa aliaa 
. SERVICE REPORT | | A oh Maintenance & Contracting C Q0; D: "s 





La H 
2 
J 


xx 


ہے 


7 : پک 





E La 
RTLS 


To du^ 0 I 
0ں اب ماف‎ d 1 
5 ` ` 
و‎ 


1 Here Sch 2 Tp A 
TS | - BL 
; ۱ 266 


Problem / Error: 5 En 
Work Report SS 


M" 
age 1 


gi 


ہك و کہ 


e ib یں‎ 


+ کو 


* S : E Es - 7 1 SE E tet Si j TH 22. 2 
z A 77.7 Ce. z - - 2 bel E 
ہے ہے مہ‎ E ERATE GCS p : eh z 73 EN > "E: جر‎ 
2 3 E ] rr E ze D کہ یو‎ el eege lC ILE S exi. SC Ya ED EN el ین‎ Ewe ےی ہہ کے‎ AS Gi E 
y 1 K چا یں اھ کین‎ ^ Sab d cia xa 3 5 I £ 4 H - 3i. 222 2 
: E 2 ہہ ماوع عد‎ SEEK 1 A EP I euis e È SE Se 
7 E تچ‎ p e k 1 7 SES x. S T TX eda S 7 
e 3 Y 2 ر‎ 111 CH e 1 SCH ES | Eu 
d E RUE : Ss d ~e 1 3 E DE ہے جحت کے و‎ 2 m " 5 c 2-0 ھےے۔ ہے‎ 
F ISO 318 و وس ہے‎ NES 3 جک‎ d R پوس چم ج‎ I. ETT SE e ` ہر جم ےج‎ 
S5 T2 Lt 3l e 21): CES ph و 3 ار و‎ Sy A کہ ہے‎ EA ON E 1 2 d SYM Hf Tuc i— 
E I e hes 1 و لا‎ OEE 7 رج‎ TAE d'W e F ر‎ i 2 SO 0493909 Tie کچ یت اچ سی کپ یں‎ ee 
S- 3 A, ue : E ^ T t 4 FIFE 2 = Z: " : 22-5 کی‎ 3 7 3 28; 
4% E e S رر‎ * : E - d - E SKS ` 
کے‎ E < vi A be, و‎ CIS X ری‎ qa s KN e $ 2t "x : 5 4 
ہے‎ 5 t s s 8 این‎ 0 Y 1 ma 3 کش‎ x ? — M = و‎ i FAS 
- E 2 3 0 P Ze Za « t ` " pe DOE 3 
$ 7 D 
١ 


Seng: SE EE RO 


EIS‏ ا 


Signat ure. S 















: | (HO iine: 9200 - ATIS 1 920) 6426 ) or 2210111601011 COIS 
Head Office Jeddah: .— -Riyadh Branch; - Al-Khobar Branch ; 017 Madina Branch: ° AbhaBranch: + Hall Branch: Qassim Branch : 
PO Box 3871 Jeddah 21481 -KSA P. O. Box $5177, Riyadh 11534, KSA BO Box 20047, OE 31952- KSA P.O. Box 2870 Madina “KSA ~ A Rahi Center - Wa 0 e ta KSA ٠ ۸ 
Tel 4966-12-660 1149 / 665 5766 E: i 4966-11-4860 0407: Tel. :4066-13-864 2911 / 864 3587... Tel. e Tel. ::1066-17:228 8100. /11066-16-559-6266 Tel, :1900-16-326-9119 - 
Fax: 4066-12-660 1146 : DS 3A Eh ^t. o Fàx.:1966-13-699 4033. Fax EIER SEH Fax 7, E 2 0 Fax. : 1066-16-326-7115. 
KINGDOM WIDE 920028289 3 X AP Ss E-Mail : ksa(pamicogroup. com veww.amicogroüp.conr PATATE ARES LAO 
"Orig. : f Master file, Blue: Customer, Yellow: Workshop, Pink : Engineer, Green: A SESH 














E عكر عر‎ 1 ` 3.49. 
Te TP TA و وت وب‎ e 


- Customer - 


H ¥ ۱۲3210 چم‎ 








4 37 1 20 | SERVICE REPO er H 2 i 


& SI e ës ve 





E (an 00 











SN 217, 


Sie ie Inspection 


Delivery. 
Serial 1 | 


Optical l1 Ophtha [C] 


Sé‏ سی یہی 
و چو من re‏ 


NE d‏ میں 
E 2‏ 


— 7 » 8 e Fy LE ت“‎ Cen? d 
EI "o E mem emeng, ` d 
dori ER PCS S ریگ‎ E Y ESTEE کی ےچ‎ 

: Sat, کیک کا‎ kit / uf SE "ic PAS ZE H Kis ue ntu C pe E n 3 
5 E : ہے‎ GC de Se? = 
—— EDD P -- 3 SES =e —-———GrUU3a s aru o 
EHTEL EFEX Fe Da Ss CES : 
B : S 
Á SA E 3 
8 KE dE SE 
+ IT $ Sie ١ 2 
f ۹ Gei 72 2 
d : EN 
he- 


۴. 


dE 
Jop 


E 


te,» 
` 


e‏ مدو م 


"S Customer 0 E D 
E AL ee ac 


| eat 1 RS: Snare: 
PRE 0 +۷۹ 9200- ROT 920 02642 5) or "6+67 COM یا‎ E 
ead Office: Jeddah: 3 Riyadh Branch: iie A Khobar Branch: uev SC Al Madina Branch: ^ ^. ADNA Branch: 182 ` Hail Branch : . Qassim Branch: 
PO Bag 3871 Jeddah 21481 -KSA po: Box 65177, Riyadh 11554, KSA i Box 30047, AI Khobar 31952 -KSA ` P. O. Box 2870 Madina -KSA "AJ Raji Center » alii: Abhi; 15 ba KSA ۴ "7 
Tel.:4966-12-660 1149/665 61660-۰1807 | ::4066-13-804 201118843587 el 11966-14815 4244 [915 2829. de 2 4960-17:228 8790... |. 14966-10-556-6266 Tel.: 1066-16-326:3115. . 
Fax: +966-12-660 1146 5 DEENEN p d'A 1966-13-809 4033. „i Fax 16614454-7 RE 4 | 8 *966-16-550-5080 Fax, 66916326.7115 


KINGDOM WIDE 920008280 7 032۴ ksa@amicogroup. com www. amicogroup. com... 2 
Orig. : Í Master file, Bile: Customer, Yellow: Workshop, . Pink : Engineer, Green: STEET 





||Problem / Error: 


` Customer - 0 Gell PANE S mem کا ا‎ 


r4 


4 8 3 i d I 20 SERVICE REPORT ` | in Maintenance & Contracting, Col td e 


Gre 


[ES EE - General Jm Tuna] 


Note : : Customer Engine 


ER Sch 





` 
Tit. d 


SE Gi SS 9200: 22ء3 ھ‎ 








WERTE 





221100111016 com 


Head Office: Jeddah: "E Branch: A „Khobar. 87 ESANA Madina Branch: ~ Abha Branch: Hal Branch: -Qassim Branch : 
BO Box 3871 Jeddah 21481 - KSA PO. Box 55117, fish tn KSA 0 .او‎ KSA 0 Box 2870 Madina + KSA. A A Raji Center: Khaldiya : Abha = 8۸ Hal. LI ER Qassim: Buraidah - KSA 
0 (149/665 5706 Te... : 3966-11: 460 007. Tel ::3966-13-864 29111864 3587... Tel. 14966-14-815 4244/815 2529. Tel. 1400617228870 -Tel OUER ERR Tel.. 61156 
.Fax:3900128601148.— — Fax: 91 8 SFO 1966138934033. 7 Fax ان س۰ا‎ 4742 | Fax? 13966.172288701.. ° Fa EÛ Fax; 1 1966-16:329-7115 
KINGDOM WIDE 920028280 ~ ` E-Mail: ksá@amicogroup. com , WW. amicogroüp.com . | سا‎ 


A. + 
en KH 5 


Orig. : Master file, Blue; Customer, Yellow: "Workshop, "Pink: Engineer, Green: Accountant 





E BILLED ائلفاتورة الی/70‎ : 100315 E 
AMICO AL MAJAL AL ARABI FOR MAINT. JEDDA 124 
uocem vot ded tags 3 o£ 1 
P.0.BOX 92833 
pan شركة الأمين للتجهيزات الطبية والعلمية‎ JEDDAH 21495 — 
SAUDI ARABIA AI Amin Medical Instruments Co. Ltd. E SAUDI ARABIA 


SHIPPED العنشأ: المستلمة/0‎ 100315 
١ MAJA 0 ARABI FOR MAINT, JEDD?2 
Bul. - للسيانة‎ Q2)! المجابل‎ 
P.O.BOX 3 

JEDDAH 21485 

SAUDI ARABIA 


Amico VAT N0./يبيزضلا الرقع‎ : 300466305500003 Customer VAT لرقع انفخریبی للزبون/.ه2‎ <3 


SO Ne, Zait quib i): 70025094 Billing Acct. No./gLo d aij: 

Delivery No./ Lpp! ؛زقم‎ 900681984 Payment terms/ad.J! :شروط‎ Payable within 90 Days 
1 2 : ۶ Contact Person/QLaJ4! ga: 

PO NO,/*! gà) ub. säi KEHT-3-234 


03.03.2021 


Invoice No/3)43Li)! :رقم‎ 1090010022 


TAX INVOICE 


Invoice Date/55)42LiJ| :تاريخ‎ 










A Item Description Total with 
E VET 


"ED 


1000132043  AVED 320-01413 Benote 1,437,50 
control KXL Machin 


مسئولية محدودة — س.ت : 4١7٠04737417‏ - راس الال 





: 
| E 
3 
i 
Ki 
3) 
1 AMIGO 
ONE THOUSAND FOUPR HUNDRED THIRTY-SEVEHOtal i Total SAR/ المجموع غیر شاقل الغنريية‎ : 1,250.0C 
AND 50/100 SAUDI RIYAL ONLY Quantity VAT 5277 القيمة الممشاف‎ insp; 1876 
:الكمية‎ Net Amount/ g paya! : 1,437.5C 
User : ouzit Khogaly General Manage: 
Head Offico»Jeddah 93. 202: Riyadh Branch : Al-Khobar Branch ` AI-Madina Branch ` Abha Branch : Hail Branch : Qassim Branch : 
BD Bo 3871 Jeddah 21481 -KSA P.O. Box 55177, Riyadh 11534, KSA P, O, Box 30047, Ai Khobar 31952 - KSA PO Box 2870 Madina - KSA Al Rafi Center ورد‎ -Abha -KSA Hal- KSA Qassim - Buraiizh - KSA 
Tel:*066-12.-550 1149/665 5766. TeL : *966-11- 480 0407 TeL - «966-13-864 2911 | 864 3597 Tel :4966-14-815 4244/8152529 Tei. : «956-17-228 0 Tel :«966-10-550-6266 Tel. ::4966-16-326-31' 
' Fax: +966-12-6601146 Fax. : *966-11- 450 3004 Fax. : *966-13-899 4033 Fax. : *966-14-815 4742 Fax, ( 4956-17-228 8791 Far :*966-15-558-5080 Fax. : *966-16-326-71' 
' KINGDOM WIDE 920028289 


E-Mail : ksa&)amicogroup.com ` www.amicogroup.com 


| BILLED :الفاتورة الى/10‎ 100315 E 
AL MAJAL AL ARABI FOR MAINT. JEDDA 
bde = العتويئ للعنيانية‎ digaji 
P.O.BOX 92833 
شركة الأمين للتجهيزات الطبية والعلمية‎ JEDDAH 21485 3m 


AI Amin Medical Instruments Co. Ltd. SAUDI ARABIA 
IPPED المستلمة/0'‎ ë Li Lal : 100315 





SAUDI ARABIA 


As = نتستافے‎ 42)! JU! 
P.O.BOX 92833 
JEDDAH 21485 
SAUDI ARABIA 


Amico VAT الضريبي/.20‎ $&3,31:300466305500003 Customer VAT N0./نوبزلل الضريبى‎ g3).313002314615100003 


SO N0./عيبلا‎ «lb :رقم‎ 70025094 Billing Acct. :رقم الحساب/. ہ7[‎ 

Delivery No./45)41J! :رقم‎ 800681984 Payment :شروط الدفع/6©1115‎ Payable within 90 Days 
NO. III 5 Contact Person/JLacW! ax: 

PO NO./*l :رقم طلب ائلشر‎ KFHT-3-234 008 

invoice No/ ë j 43 LI :رقم‎ 1090010022 Invoice Date/ ريخ الفاتورة‎ Lä 


TAX INVOICE 























SKU ID Item Description Del Date j Total with 
اوت وصف الٰلصنف رقم الصتف_‎ X ۱ à VAT 
L3) $ 1I ۱ الاجمالي ضر‎ 
A 1000132043 AVED 320-01413 Remote 1 1,250,00 15:009 187.50 1,437.50 
i control KXL Machin EA 
j تصحيح فوة‎ D jg»! ملحقات‎ 
> الآأبصار‎ 
2 
3 
۲ 
5 
ر‎ 
A 
5 
2 
A 
5 
1 
My 
۲ 
3 
- 
ONE THOUSAND FOUR HUNDRED THIRTY-SEVEHotal 8 Total شامل الضريبة/522‎ E [amd 1,250.00 
AND 50/100 SAUDI RIYAL ONLY Quantity VAT /ظفة‎  ةفاضمنا‎ à : 187.50 
2 IM aul; ës 
lias: Net Am ot GE ںہ‎ 1,437.50 
Ze Ee no RUE Y س.ت‎ CG ^s B" , 
j 7 السعودية‎ ach جدةالمبلكة‎ eS 
/ aal? gësch si أ‎ 
مہ‎ AA ١ 
ron, يلد سب لھا‎ | 
Fax 02 6501149 Ce DE mel f 
A Ext 2304 ZS h 2 
ddan ره‎ 
X ki : cow / 
ناس ساس میلست‎ N He, 507 General Manager 
جا‎ € 5 £e کر‎ 
"Head Omice: Jédüfatt? ^^ +6: Riyadh Branch : AI-Khobar Branch : AI-Madina Branch : Abha Branch: ` ` "` Hal Branch: Qassim Branch : 
P.O.Box 3871 Jeddah 21481 - KSA ` P. O. Box 55177, Riyadh 11534, KSA P. O. Box 30047, Al Khobar 31952 - KSA P. O. Box 2870 Madina - KSA Al Rajhi Center - Khalidiya-Abha-KSA Hail- KSA Qassim - Buraidah - KS/ 
Tel.:4966-12-660 1149/665 5766 Tel. : *966-11- 480 0407 Tel. : *966-13-864 2911 / 864 3587 Tel. :*966-14-815 4244 / 815 2529 Tel. :4966-17-228 8790 Tel. :*966-16-558-6266 Tel. :*966-16-326-31 
Fax: 4066-12-660 6 Fax. : +966-11- 480 3034 Fax. : 4966-13-89 4033 Fax. : *966-14-815 4742 Fax. : +966-17-228 8791 Fax. :4066-16-558-5080 Fax. : +966-16-326-71 


KINGDOM WIDE 920028289 ; 
E-Mail : ksa@amicogroup.com www.amicogroup.com 


wee) | BILLED الفاتورة الى/1"0'‎ : 100315 8 
piad AL MAJAL AL ARABI FOR MAINT. JEDDA 
جا‎ - E E E A E S * 
P.O.BOX 92833 


n شركة الأمين للنجھیزات الطبية والعلمية‎ JEDDAH 285 
AI Amin Medical Instruments Co. Ltd. SAUDI ARABIA EE 


SAUDI ARABIA ` 









100315 : المنشأة المستلمة/10 IPPED‏ 


المجال العربي للصيانة - جدة : 
P.O.BOX 92833‏ | 0 
JEDDAH 21485‏ ; 


1 2 
K 











7 SAUDI ARABIA 
Amico VAT No. / epàd] الرقم‎ :300466305500003 Customer VAT 116/7 لرقم الشريبى للژہون‎ 3 
SO No./&xaJ! طلب‎ wäi 70025094 Billing Acct. :رقم الحساب/.20‎ 
Delivery Me, Zant gi): 800681984 Payment terms/ad.Jl! :شروط‎ Payable within 90 Days 
/ 38521 Contact Person/JLaM! :شخص‎ 
PO NO. Zell :رقم /طلب‎ KFHT-3-2 03.03.2021 
invoice No; QU nt رقم‎ : 1090010022 Invoice Date/ ريخ الفاتورة‎ L3: 
TAX INVOICE 
Item Description Del Date 
cia! وصف‎ | &—) LA 
L3) 3! 
E 1000132043 ظ۷ھ‎ 320-01413 Remote 1 1,250.00 150089 187.50 1,437.50* 
0 control KXL Machin EA 
3 منحقات اجهزة تصحيح قوة‎ Ms 
> [لابصاز‎ H 
2 
H 
354 
E 
a / 
5 Y 
1 ۱ 
de: 
i 
d 
ONE THOUSAND FOUR HUNDRED THIRTY-SEVENotal 1 Total 8AR/ المجموع غير شامل الضريبة‎ : 1,250.00 
AND 50/100 SAUDI RIYAL ONLY Quantity ; VAT SAR/i3LA&J! :ضريبة ألقيمة‎ 187.50 
:الكمية‎ Net Amount/ eg pasai: 1,437.50 
4 
TE ERG 







User : Yousif Khogaly 


General Manager 





"Head Office: Jeddah `" ` *“’ Riyadh Branch : Al-Khobar Branch : Al-Madina Branch : Abha Branch : Hail Branch : Qassim Branch : 
P.O.Box 3871 Jeddah 21481 - KSA P. O. Box 55177, Riyadh 11534, KSA P. O. Box 30047, Al Khobar 31952 - KSA P. O. Box 2870 Madina - KSA Al Rajhi Center - Khalidiya -Abha -KSA Hail ۸۔‎ Qassim - Buraidah - KS 
Tel.: +966-12-660 1149/665 5766 Tel. : *966-11- 480 0407 Tel. : +966-13-864 2011/864 3587 Tel. :+966-14-815 4244 / 815 2529 Tel. :4966-17-228 8790 Tel. :4966-16-550-6266 Tel. :*966-16-326-3 
Fax: 4966-12-60 1146 Fax. : *966-11- 480 3034 ' Fax. : 4966-13-899 4033 Fax. : *966-14-815 4742 Fax. : 4966-17-228 8791 Fax. :4966-16-558-5080 Fax. : *966-16-326-7' 
KINGDOM WIDE 920028289 


E-Mail : ksa(gamicogroup.com ` www.amicogroup.com 


Gëf | | BILLED TO/,2) انفاتورة‎ : 100315 | 
CREDIS us AL MAJAL AL ARABI FOR MAINT. JEDDA 


* المجال !)1 للصيائة - bus‏ 
P.O.BOX 92833‏ 
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JEDDAH 5‏ شركة الأمين للتجهيزات الطبية والعلمية 


SAUDI ARABIA Al Amin Medical Instruments Co. Ltd. 
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TAIF 
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Tel.: +966-12-660 1149/60665 5766 Tel. : *966-11- 480 0407 Tel. : *966-13-864 2911 / 864 3587 

Fax: *966-12-660 1146 Fax. : *966-11- 480 3034 Fax. : *966-13-899 4033 

KINGDOM WIDE 920028289 
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EA 
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Al-Madina Branch : Abha Branch : 


Al Rajhi Center - Khalidiya - Abha - KSA Hail - KSA 
Tel. :4966-14-8154244/815 2529 Tel. : +966-17-228 0 
Fax. : +966-14-815 4742 Fax. : +966-17-228 8791 


E-Mail ` ksa@amicogroup.com www.amicogroup.com 


ARO)‏ ا 


Manager‏ 2ھ 


Hail Branch : 





Qassim Branch : 
Qassim - Buraidah - KSA 


Tel. :*966-16-558-6266 Tel. :*966-16-326-311 
Fax. :*966-16-558-5080 Fax. : *966-16-326-711 
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sad Office: Jeddah : 

J.Box 3871 Jeddah 21481 - KSA 
.: *966-12-660 1149 / 665 5766 
x: *966-12-660 1146 

GDOM WIDE 920028289 


Riyadh Branch : Al-Khobar Branch : 

P. O. Box 55177, Riyadh 11534, KSA PO Box 30047, Al Khobar 31952 - K 
Tel. : +966-11- 480 0407 Tel. : *966-13-864 2911 / 864 3587 
Fax. : *966-11- 480 3034 Fax. : *966-13-899 4033 


SA 





E-Mail : ksa(pamicogroup.com 


General Manager 





Al-Madina Branch : Abha Branch : Hail Branch : 
P. O. Box 2870 Madina - KSA Al Rajhi Center - Khalidiya - Abha -KSA Hail - KSA 

Tel. :+966-14-815 4244/8152529 Tel, :+966-17-228 8790 
Fax. : +966-14-815 4742 Fax. : +966-17-228 8791 


Qassim Branch : 
Qassim - Buraidah - KSA 
Tel. :*966-16-558-6266 Tel. :4966-16-326-3115 
Fax. :4966-16-558-5080 Fax. : 4966-16-326-7115 


www.amicogroup.com 
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ax. : *966-11- 480 3034 Fax. ` *966-13-899 4033 Fax. : *966-14-815 4742 Fax. : *966-17-228 8791 Fax. :4966-16-558-5080 Fax. : *966-16-326-7115 


E-Mail : ksa(Qamicogroup.com www.amicogroup.com 
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Delivery No./ رید‎ LU sën 800651806 Payment terms/ الدفع‎ ba pi: Payable within 90 Days 
" e ۱ Contact Person/ :شخص الاتصال‎ 

PO الشراء/.750‎ «lb ص ہے :رقم‎ P 


Invoice Date/59j43Li)! :تاريخ‎ 
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TAX INVOICE رة‎ 8)953L5 
Hefeg SKU ID Item Description Del Date Total with 
1010٥| ua)! تاريخ وصف الصنف رقم‎ VAT 
HT 3j الخ‎ -—T 
WENT 

8000000698 NIDK MC300/500 Labor 29.10.2020 1 12,500.00  À 15.009 11,875;00 14; 375.00 
3 Contract EA 
5 8000000740 NIDK YC1800/1600 Labor 29,10; 2020 l 7,500.00 15.009 1;125.00 8, 625.00 
E: Contract EA 
< 
E 8000000668 ALCON INFINITI Labor 23.10.2020 L 11,500.00  À 15.009 1,725.00 13,229.00 
x Contract EA 
1 8000000812 HAAG OCTOPUS-900 Labor 29.10.2020 A 9,000.00 115.008 1,350.00 10,350.00 
EC Contract EA 
8000000776 KOWA-VX10/101/20 Labor 29.10.2020 1 9,000.00 4 15.00$ 1,350.00 10,350.00 
x Contract . EA 
3 8000002289 NIDK AL-SCAN Labor 29.10.2020 L 7,500.00 15.008 1,125.00 8,625.00 
2 Contract EA 
"3 
i 8000002138 Natus RETCAM SHUTTLE 2/3 29,10.2020 1 8,000.00 115.008 1,200.00 9, 200.00 
A LABOR CONTRAC EA 
A 
J 
š 
SEVENTY-FOUR THOUSAND SEVEN HUNDRED Total 7 Total :المجموع غير شامل الضريبة/5288‎ 65, 000.00 
FIFTY SAUDI RIYAL ONLY Quantity VAT SAR/i3LAaJ! :ضريبة القيمة‎ 9,750.00 

Lucas i: Net Amount/g saa JI: 74,750.00 

Jser : Syed Arshad General Manager 
Head Office: Jeddah: ^ ^ Riyadh Branch : Al-Khobar Branch : Al-Madina Branch : Abha Branch : Hail Branch : Qassim Branch : 
P.O.Box 3871 Jeddah 21481 -KSA P. O. Box 55177, Riyadh 11534, KSA P. O. Box 30047, Al Khobar31952- KSA P. O. Box 2870 Madina - KSA AI Rejhi Center - Khalidiya -Abha-KSA Hail- KSA Qassim - Buraidah - KSA 
Tel.: +966-12-660 1149/6655766 10 : +966-11- 480 0407 Tel. : +966-13-864 2911/8643587 Tel. :+966-14-815 4244/8152529 Tel, :+966-17-228 8790 Tel. :+966-16-558-6266 Tel. :+966-16-326-311 
Fax: +966-12-660 1146 Fax. : +966-11- 480 3034 Fax. : +966-13-899 4033 Fax. : *066-14-815 4742 Fax. : +966-17-228 8791 Fax. : +966-16-558-5080 Fax. : +966-16-326-711 
KINGDOM WIDE 920028289 


E-Mail : ksa(Qüamicogroup.com www.amicogroup.com 
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8000000698 NIDK MC300/500 Labor 29.10.2020 1 12,500.00 15.008 1,875.00 


4 14,375.00 

0 Contract EA 

P 8000000740 NIDK YC1800/1600 Labor 29.10.2020. 1 Tr OOO OD 73215,0098 * 1 125.00 8,625.00 

x Contract K | EA Es 
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x Contract EA 

T 8000000812 HAAG OCTOPUS-900 Labor 29. 10.2020 1 9000005 215008 17 390700 10,350.00 
3 Contract EA | 

a5 

e 8000000776  KOWA-VX10/101/20 Labor 29.10.2020 1 9,000.00 15.008 1,350.00 10, 350.00 

x Contract EA 

E 8000002289 NIDK AL-SCAN Labor 29.10.2020 1 gd 500.00: 190098 17 425 00 8,625.00 
1ے‎ i Contract ve EA 
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User : Syed Arshad | General Manager : 
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Head Office: Jeddah : 
P.O.Box 3871 Jeddah 21481 - KSA 
Tel.: *966-12-660 1149 / 665 5766 
Fax: *966-12-660 1146 

KINGDOM WIDE 920028289 


Riyadh Branch : 


Al-Khobar Branch : 


P. O. Box 55177, Riyadh 11534, KSA P. O. Box 30047, ۵ Khobar 31952 - KSA 


Tel. : *966-11- 480 0407 
Fax. ` *966-11- 480 3034 


Tel. : *966-13-864 2911 / 864 3587 
Fax. ` *966-13-899 4033 


E-Mail : ksa(Qamicogroup.com 


Al-Madina Branch : 
P. O. Box 2870 Madina - KSA 


Abha Branch : 
Al Rajhi Center - Khalidiya - Abha - KSA 


Tel. :+966-14-815 4244/815 2529 Tel. :+966-17-228 8790 


Fax. : 966-14-815 4742 


www.amicogroup.com 


Fax. ` *966-17-228 8791 


Hail Branch : 
Hail - KSA 


Qassim Branch : 
Qassim - Buraidah - KS/ 


Tel. :4966-16-558-6266 Tel. :*966-16-326-31 
Fax. :*966-16-558-5080 Fax. : *966-16-326-71 








شركة الأمين للتجهيزات الطبية والعلمية 
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Head Office: Jeddah : Riyadh Branch : Al-Khobar Branch : Al-Madina Branch : Abha Branch : Hail Branch : Qassim Branch : 
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Al Amin Maintenance for Medical Equipments Co. Ltd. 


CREDIT NOTE 


Voucher No : 1600000058 








Posting Date :31.12.2020 
We hereby Credit your account towards the following: 
NARRATION AMOUNT (SAR) 
100315 AL MAJAL AL ARABI FOR MAINT. JEDDA 606,279.25 
DISCOUNT ON INVOICES / ALMAJAL ALARABI 
SIXTY-SIX THOUSAND TWO HUNDRED SEVENTY-NINE AND 25/100 Saudi TOTAL: 66,279.25 
Riyal ONLY*** 
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User :Mr. Haithem Elmetwally 


Timestamp 31. 12:23:32 
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Al Amin Maintenance for Medical Equipments Co. Ltd. 


CREDIT NOTE 


Voucher No : 1600000072 


Posting Date : 31.12.2020 
We hereby Credit your account towards the following: 
NARRATION 


AMOUNT (SAR) 
100314 





AL MAJAL AL ARABI FOR MAINT. ABHA 


26,616.62 
DISCOUNT ON INVOICES / ALMAJAL ALARABI 
TWENTY-SIX THOUSAND SIX HUNDRED SIXTEEN AND 62/100 Saudi 





TOTAL: 26,616.62 
Riyal ONLY*** 
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Accountant Accounts Manager General Manager 
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User :Mr. Haithem Elmetwally 
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Al Amin Maintenance for Medical Equipments Co. Ltd. 


CREDIT NOTE Voucher No : 1600000071 


Posting Date :31.12.2020 


We hereby Credit your account towards the following: 





NARRATION AMOUNT (SAR) 

100315 AL MAJAL AL ARABI FOR MAINT. JEDDA 83,345.88 
DISCOUNT ON INVOICES / ALMAJAL ALARABI 

EIGHTY-THREE THOUSAND THREE HUNDRED FORTY-FIVE AND 88/100 TOTAL: 83,345.88 


Saudi Riyal ONLY*** 
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Accountant Accounts Manager General Manager 
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Al Amin Maintenance for Medical Equipments Co. Ltd. 


CREDIT NOTE 


Voucher No : 1600000059 


Posting Date : 31.12.2020 
We hereby Credit your account towards the following: 


NARRATION AMOUNT (SAR) 





100314 AL MAJAL AL ARABI FOR MAINT. ABHA 690.00 


DISCOUNT ON INVOICE 1090008613 / ALMAJAL ALARABI 
SIX HUNDRED NINETY Saudi Riyal ONLY*** 





TOTAL: 690.00 
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Al Amin Medical Instruments Co. Ltd. 
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Accountant Accounts Manager General Manager 
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SAUDI ARABIA 


شركة الأمين لصيانة الأجهزة والمعدات الطبية 
Al Amin Maintenance & Contracting Co. Ltd.‏ 


اشعار خصم دائن / CREDIT NOTE‏ 


التاریخ : 2020/12/31 
الرقم الضريبي لشركة الامين الطبية : 300466305500003 


اسم العميل ` شركة المجال العربی المخترمین 
العنوان ` الرياضن — المملكلة igi sl‏ السعودية . 









Voucher No. 1 


Head Office: Jeddah : 
P.O.Box 3871 Jeddah 21481- KSA 
Tel.: *966-12-660 1149 / 665 5766 
Fax: *966-12-660 1146 


WT 4160804 
سعودى‎ iy 6 241.21 
مسر دى‎ Ui» 47,849.24 
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Riyadh Branch : Al-Khobar Branch : AI-Madina Branch : Abha Branch : Hail Branch : 
P. O.Box 55177, Riyadh 11534, KSA P. O.Box 30047, Al Khobar 31952-KSA P.O.Box 2870, Madina - KSA Al Rajhi Center-Khalidiya-Abha-KSA P.O.Box 2990 , 81461 Hai - KSA P.O.Box 55177 Qassim - 11534 - KSA 
Tel.: +966-11-480 0407 Tel.: +966-13-864 2911 / 864 3587 Tel.: +966-14-815 4244 / 815 2529 Tel.: +966-17-228 0 Tel.: 4966-16-558-6266 
Fax: +966-11-480 3034 Fax: +966-13-899 4033 Fax: +966-14-815 4742 Fax: +966-17-228 1 Fax: +966-16-558-5080 


callcenter@amicogroup.com - call center : 920026426 - www.amicogroup.com 


ضريبة القيمة )9515( 





Qassim Branch : 


Tel ` *966-16-382-3833 
Fax: *966-16-383-3861 
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شركة الأمين لصيانة الأجهزة والمعدات الطبية 


Al Amin Maintenance & Contracting Co. Ltd.‏ تھے 


SAUDI ARABIA 







يال سعودی 
DU‏ ربال سعودى 


اشعار خصم دائن / CREDIT NOTE‏ 


التاريخ : 2020/12/31 . 
الرقم الضريبي لشركة الامين الطبية : 300466305500003 


اسم العميل : شركة المجال العربی المحثرمين. 
العنوان : الریاض — المملكة العربية السعودية . 






الاجمالي 


Voucher No. 1600000058 & 1600000059. 


Head Office: Jeddah : 
P.O.Box 3871 Jeddah 21481- KSA 
Tel.: +966-12-660 1149 / 665 5766 
Fax: *966-12-660 1146 





a ZE‏ مدير الصيانة 


ںہ ریمیانة الأجهزاة Ae‏ 


E e fr VANAT سرءت‎ 5 GG, 
CH السعودية‎ La جدة المعلكة الى‎ ۷ 8 ١ 
f s d ۱ ~ ^ i Cisi دم‎ ١ 
w— E | pentru 
uv ILE 
1 me k 1 | Pi ! 1 
7 C.R 4030103193 Jeddah SF 
GZ Uwe 
Riyadh Branch : Al-Khobar Branch : Al-Madina Branch : Abha Branch : Hail Branch : 
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EERE Fax: +966-13-899 4033 Fax: +966-14-815 2 Fax: +966-17-228 1 Fax: *966-16-558-5080 


callcenterüamicogroup.com - call center ` 920026426 - www.amicogroup.com 









Qassim Branch : 


Tel.: *966-16-382-3833 
Fax: *966-16-383-3861 


شركة ذا 


ت مسؤولية محدودة - س۔ت 


007 رأس المال ٠‏ 
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شركة الأ مين لحيانة الأجهزة والمعدات الطبية 
Al Amin Maintenance & Contracting Co. Ltd.‏ 





SAUDI ARABIA 


اشعار خصم دائن / CREDIT NOTE‏ 


التاريخ : 2020/12/31 . 
الرقم الضريبي لشركة الامين الطبية : 300466305500003 


اسم العميل : شركة المجال العربي المحترمين. 
العنوان ` الریاض - المملكة العربية السعودية . 
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Voucher No. 1600000058 & 1600000059. 
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Head Office: Jeddah : Riyadh Branch : Al-Khobar Branch : Al-Madina Branch : Abha Branch : Hail Branch : Qassim Branch :‏ 
Box 2990 , 81461 Hail - KSA P.O.Box 55177 Qassim - 11534 - KSA‏ 0م P.O.Box 3871 Jeddah 21481-KSA P.O.Box 55177, Riyadh 11534, KSA P.O.Box 30047, Al Khobar 31952-KSA ۶ 0.80 2870, Madina - KSA Al Rajhi Center- Khalidiya-Abha-KSA‏ 
Tel:4966-12-660 1149/6655766 Tel.: +966-11-480 0407 Tel.: +966-13-864 2911 / 864 3587 Tel.: +966-14-815 4244 / 815 2529 Tel.: +966-17-228 0 Tel.: +966-16-558-6266 Tel.: +966-16-382-3833‏ 
Fax: +966-12-660 1146 Fax: +966-11-480 3034 Fax: +966-13-899 4033 Fax: +966-14-815 4742 Fax: +966-17-228 8791 Fax:4966-16-558-5080 Fax: *966-16-383-3861‏ 


callcenter&amicogroup.com - call center : 920026426 - www.amicogroup.com 


-T 


Al Amin Maintenance for Medical Equipments Co. Ltd. 


CREDIT NOTE Voucher No : 1600000058 


Posting Date : 31.12.2020 
We hereby Credit your account towards the following: 








NARRATION AMOUNT ( SAR) 

100315 AL MAJAL AL ARABI FOR MAINT. JEDDA 66,279.25 
DISCOUNT ON INVOICES / ALMAJAL ALARABI 

SIXTY-SIX THOUSAND TWO HUNDRED SEVENTY-NINE AND 25/100 Saudi TOTAL: 66,279.25 


Riyal ONLY*** 


Al Amin Medical instruments Co. Ltd. 





الملكة العربية الميعورية c.n. 4022042787 Jeddah‏ 
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Accountant Accounts Manager General Manager 


NU — 


User :Mr. Haithem Elmetwally Page No 1 
Timestamp :31.12.2020 12:23:32 


Al Amin Maintenance for Medical Equipments Co. Ltd. 


CREDIT NOTE Voucher No : 1600000059 


Posting Date : 31.12.2020 
We hereby Credit your account towards the following: 


NARRATION : AMOUNT ) SAR) 
SEELEN 
100314 AL MAJAL AL ARABI FOR MAINT. ABHA 690.00 


DISCOUNT ON INVOICE 1090008613 / ALMAJAL ALARABI 
SIX HUNDRED NINETY Saudi Riyal ONLY*** TOTAL: 690.00 






pue inti‏ دی iota ao domo iral‏ هى 
واگ الاين للتجف يزان الططبية nia Lec Ng‏ 
At Amin Medical Instruments Co. Ltd.‏ 


t ch 
ME 
AMICO 
Late 
MA) 2 
4 






en 4020042787 Joddah دة‎ Laf: LINAN ص.ت‎ 
iin المملكةالمربيةالمندودية 838 عام‎ 


"rei 5955786 - Fax: 6501146 1٦٦٦٦۹ غائف 136175 فاكس‎ 


Eege‏ عسو عويب 
WEE 5‏ 


"nm 


Accountant Accounts Manager General Manager 


S 
DF i Roc ecd, ueris 
POMPE: ENEE 


User :Mr. Haithem Elmetwally Page No 1/1 


Timestamp :31.12.2020 12:24:00 


gege 
- eme 


eg 


gegen 


eenegen TT 


EE tel METETA par 


reise 


—Ó— án 


—————— num CE ہے ہے‎ á—uÜ! Í€ سب‎ n m —— mmm 


تن سی ago‏ 


03 ال ا‎ tee -_ ET 


CET EE 


سم سن انا اسر می dere P‏ 
.— —— 


"m. IIA 


0/۸ 





ARNZ-828 


Standard supplier Supplier 2,313.00 
Standard supplier Supplier 44,982.00 2,142.00 NMS-2-D-09 - 1090006029 


— 


v 
e 


! 
| BILLED TO/,4J! الفاتورة‎ : 100315 | 
AL MAJAL AL ARABI FOR MAINT. JEDDA 
3 Ce | ۱ 
d buc لمجال العربي للصيانة‎ PERE 


P.O.BOX 92833 


c: c للتجهيزات الطبية والعلمية‎ cy شرکة‎ JEDDAH 21485 رڈ ںا‎ A 
AI! Amin Medical Instruments Co. Ltd. SAUDI ARABIA N MAINT. SLS | SLS 


SAUDI ARABIA 3 j 
RE :المنشأة المستلمة/10‎ 9 E ہے‎ 


مستشفي الملك فيصل 
TAIF‏ 

TAIF 21485 

SAUDI ARABIA 





Amico VAT الضريبي/.115‎ &3,21:300466305500003 Customer VAT لرقم الضريبى للزہون/.116‎ 3 


SO N0./عيبلا :رقم طلب‎ 25158856 Billing Acct. No./wgLua.J! :رقم‎ 
Payment ۲٦775 / الدفع‎ bah: Payable within 90 Days 


Contact Person/JULa M! شخص‎ : 


ج 


600661000 :رقم التوريد/.15 jelivery‏ 



















PO NO./*«1l :رقم طلب الشر‎ AS per contract 07.12.2020 
TAX INVOICE ضريبية‎ 0 39.3 LÀ 
ner pi SKU ID Item Description 
3 ا‎ ۱ A22 Ji رم‎ ciiai ضف‎ A 
1 i 
ek) 
اد‎ REGE 
e 8000000727 NIDK GYC-1000K PS 1 PPM 07.12.2020 1 7,500.00 5.008 375.00 7,875.00 
3 EA 
5 5000003629 / FRASTEMA Unit PS 1PPM 07.12.2020 d 4,500.00 5.008 225.00 4,725.00 
$ Iie r gency رد‎ EEA 
< 
7 8000003629 / FRASTEMA Unit PS 1214 07.12.2020 1 4, 500.00 5. 59 225.00 4,725.00 
E Emergency EA 
3 
6 
2 
3 
2 ` REU LIVED / استلم‎ 
0 
1 0 em mg almajalalarabi 
2 UL المجالالعر‎ 
السبانة نة الحلبية ره‎ $ La 
J 
s 
KÉ 
c $ 

SEVENTEEN THOUSAND THREECKSUNDRED Tota] 3 Total SAR Leya ats :الفجموع عجر‎ 16,590. 90 
IWENTY-bivEk SAUDI KIYAL ONLY Quantity VAI SAR/ #ضريبة القيمة المضافاة‎ dz5.00 

17,325.00 : aellچgganع/Amount Net‏ : الكمية 





eral Manager 










Head Office: Jeddah : Mure ese Al-Khobar Branch : Al-Madina Branch : Abha Branch : Hail 

P.O.Box 3871 Jeddah 21481 - KSA P. O. Box 55177, Riyadh 11534, KSA PO Box 30047, Al Khobar 31952 - KSA P. O. Box 2870 Madina - KSA Al Rajhi Center - Khalidra -Abha - KSA Ha Qassim - Buraidah - KSA 
Tel: 4966-12-660 1149 / 665 5766 Tel. : *966-11- 480 0407 Tel. : 4966-13-64 2911 / 864 3587 Tel, :4966-14-815 4244 | 815 2529 Tel. :4966-17-228 0 Telt 16-558-6266 Tel. :4966-16-326-3115 
Fax: 4966-12-660 1146 Fax. : 4966-11- 480 3024 Fax. ` *966-13-899 4033 Fax. : *966-14-815 4742 Fax. : *966-17-228 8791 Fax. :4966-16-558-5080 Fax. : *966-16-326-7115 
KINGDOM WIDE 920028289 


E-Mail : ksa(pamicogroup.com www.amíicogroup.com 


۸/۸۰۳۱ 


شركة en Al‏ للتجهيزات الطبية والعلمية 
SAUDI ARABIA Al Amin Medical Instruments Co. Ltd‏ 












5 


| Aen JO اتفانورة انی‎ 100315 
AL MAJAL AL ARABI FOR MAINT. JEDDA 
Sup 4OULALJ x Jl امال‎ 
P.O.BOX 92833 
JEDDAH 21485 


SAUDI ARABIA 


1 جب 1 او 


و5 :المنشأة 






TAIF 21485 
SAUDI ARABIA 




















۷۸ NO./. 5 AI الرقم‎ : 300466305500003 Customer VAT No./05 2) LJ لللرقم الضريبى‎ 3 
GNO. TALE adv: 25158856 Billing Acct. :رقم الحساب/.70‎ 
EL 3 1 á ہہ‎ A کر‎ P A Payman f: © الدفع/1115‎ ba Payable within 90 Davs 
LEVEE NG 4) زان 10 1 ن) نائيال؛: رقع ألو‎ : ME 
|. ES 7 Contact Person/ الاتصال‎ weih: 
 BO-NO- / «1 Ou اقم طلب‎ AS per contract E N 7 
| | 07, 12.2020 
| 4211701 03 No/ tja SLU p5): زارالناك لالد‎ 22 3 invoice Date/ :تاريخ الفاتورة‎ 
TAX 7 فاتورة ضريبية‎ 

Vë سر‎ SKY- TIT | It Description La Amount Total wi th 
3 UT OS مها‎ | ei | e ! Cu) S سز لاه‎ iai 8 V AT 
١ | | il Aa il | : 
éi | 

EES‏ ہہس تہ نے کبس و 

2 ‘GOOOOUO 7/7 NIDK GYC-1000K PS 1 PPM 0/.12.2020 1 (e 500. 00 5.008 3/5.00 /,875.00 
E EA | 
j 8000003629 FRASTEMA Unit PS lPPM 07.12.2020 1 4, 500.00 5.008 225.00 4, 725.00 
ž 1117 ت١‎ y EA 
- 60000036298 ب‎ FRASTEMA Unit PS l1PPM 07.12.2020 1 4, 500.00 5.008 225.00 4,725.00 
۳ 067٦7 EA 
T 
Ka) 
b 
; / 
م‎ 
d 
0 
1 
5 
1 
Wa / 
y 
۱ d 
f Cg ` SA ح‎ C ۷۷ D 

1 ' f 0 "n Y ے ہے‎ A a E ^ Y & 14 ki? Le I 
2 ا و‎ E e aean 
44 1d 1 i را 41 1 د 1اا‎ Juant y VAT. SAR 1-3 Lio il ;فزن ننه | لهه‎ GGJ. IJI 
Ls Uu: Net Amount/ EC 9-1: Lie? JU 
EE 


yvVakat 


1d Office: Jeddah : 


amen 











1 UYE 


Riyadh Branch : Al-Khobar Branch : 
Box 3871 Jeddah 21481 - KSA P. O. Box 55177, Riyadh 11534, KSA PO Box 30047, Al Khobar 31952 - KSA 
*966-12-660 1149/6655766 Tel. : +966-11- 480 7 Tel. : +966-13-864 2911 / 864 7 
+966-12-660 1146 Fax. : +966-11- 480 3034 Fax. : *966-13-899 4033 
DOM WIDE 920028289 














AI-Madina Branch : 

P. O. Box 2870 Madina - KSA 

Tel. :4966-14-815 4244 / 815 2520 
Fax. : *966-14-815 4742 


Abha Branch : Hail fanch : 
Al Rajhi Center - Khalidiya - Abha - KSA 7 

Tel. :+966-17-228 0 

Fax. : *966-17-228 1 


Qassim Branch : 

Qassim - Buraidah - KSA 
Tel.1.:4966-16-558-6266 Tel. :4966-16-326-3115 
Fax. :*966-16-558-5080 Fax. : *966-16-326-7115 


E-Mail : ksa(Qamicogroup.com WWw.amicogroup.com 








lead Office: Jeddah : 
20.Box 3871 Jeddah 21481 - KSA 
Tel.: 4966-12-660 1149 / 665 5766 
ax: *966-12-660 1146 

INGDOM WIDE 920028289 





شركة الأصبن للتمهيزات الطبية والعلمية 
s Sch | Inst me - > , 1.‏ 1 ` 
SAUDI ARABIA Al Amin Medical Instruments Co. Ltd‏ 


Riyadh Branch : 


P. O. Box 55177, Riyadh 11534, KSA 
Tel. : *966-11- 480 0407 
Fax. : *966-11- 480 3034 


4 | 


Al. 


BD جد‎ 


D $ 
A j k 
SA 


101159 المنشاة المستلمة/1"0 HIPPED‏ 


m 


فيفل 


الى / تال LUED‏ 


7 لا‎ AL A 


O.BOX 92833 
DDAH 21485 
UDI ARABIA 


Lo > CRT COSE 


المنك 


TATE 


YALE 


21485 


SAUDI ARABIA 


Al-Khobar Branch : 

P. O. Box 30047, A! Khobar 31952 - KSA 
Tel. : *966-13-864 2911 / 864 3587 
Fax. : *966-13-899 4033 


E-Mail : ksa(Qgamicogroup.com 


Al-Madina Branch : 
P. O. Box 2870 Madina - KSA 


Fax. : *966-14-815 4742 


www.amicogroup.com 


ARABI FOR 


Lal) 


۱ ` الفسانورة 


MAINT. 


العجال 


[ue 


Abha Branch : 


Al Rajhi Center - Khalidiya -Abha - KSA Hail KSA 
Tel. :+966-14-815 4244 / 815 2529 Tel. :4966-17-228 8790 


Fax. : *966-17-228 8791 


JEDIA 


Vayu 1+ uf A 


Dt مك‎ E .ہت‎ eig et Yr 
.MAINT. SLS | 


— P M ہے‎ c P HÀ o oom ے‎ 


١ Zon H sach Kall "Sch UU466305500003 Customer VAT NO. Zant à A) 31,113002314615100003 
رقم شريبى .21/084 1 از ساس‎ 
a A Lb cà 159865 Billing Acct. No, / ep Lora l رقم‎ : 
: Payment 72015 / الدفع‎ bap: Payable within 90 Davs 
S تدهم‎ 1 3 E 
DI lerson/ الاتسانل‎ pax: 
eL الهم‎ cub قم‎ 2 per contract 6 - 
ls ۱ 
; | Invoice Date/$;)43LL)! :تاريخ‎ 
IT! 5 : 1 ۱ > CT? ۱ es ۱ 
VAX i NVOT CR d LL ra h ! 9ا و‎ 
1 1 gz + | T: F + | "24h 4 6 FA 5 کہ‎ E ہو‎ "ow d m t 11 Gritt | 
V $ t * L 1 b À ^ AAA & A à 6 کہ‎ » a KA 
IN , | | | | | ۱ | 
Dal 1 | vA | و‎ Ka i 4۹ v I 14 
TE | | S | Sep | | 
I ۱ | لتو ويد‎ i | التى مه | | سز(‎ behal النشر‎ i ا لاجہانے‎ | 

3 i | د» کر ڑا‎ ELI L3 AI | Í | 
di 1 ESEI | | | 

j سم مسمس اسر‎ —À P À—Ó——Á—À—n Ee ر‎ ien حيتت ا‎ DE 

^ H |. ODO} Hi | PPM l 1 02 Í , 300, UU aj OV Mel (08 a STE ۵ 
57 WA 

j 0 FRASTEMA Unit PS 1PPM 07.12.2020 1 4,500.00 5.00% 225.00 4, 725.00 
- CO KA 

Š 
£ 09 "HAS LEMA Unit PS ۷ 07.12.2020 L 4, 500,00 5.008 2465.00 4, 725.00 
3 toG] 7 1 EA 
wei 

I 
SCH 
E 
ط5ط‎ 
Q 
7 
iS 
x) 

i E 
Ai 
7 مم‎ 
i e 

Ger, 
— و‎ 
d 
چ کے‎ 
^ 
e 
4 LaL V 


/ 
rá el? 


Gere ral Manager 
E i 7 
Hail Branch : Qassim Branch : 
| Qassim - Buraidah - KSA 
Tel- :+966-16-558-6266 Tel. :*966-16-326-311: 
Fax. :*966-16-558-5080 Fax. : *966-16-326-7115 








A 


do‏ وده - س. 





ا ہا 





n Medical Ins 


"m , AI Ami 
SAUDI ARABIA 





- 


- سعودي‎ J 


ës 


ead Office: Jeddah : 
'O.Box 3871 Jeddah 21481 - KSA 
ol.: 4966-12-660 1149 / 665 5766 
ax: *966-12-660 1146 

INGDOM WIDE 920028289 


Riyadh Branch : 


Tel. : *966-11- 480 0407 
Fax. : *966-11- 480 3034 





d EA Per 


truments Co. Ltd. 


P. O. Box 55177, Riyadh 11534, KSA 


i 5 





all شركة‎ UE 630» IA ۱ ' ] 
MAINE. à 


Bri 
wi. 


SAUDI ARABIA [2 


| 


9 بالمنثأة المستلمةه/10 —SHIPPED‏ 


LI) A LES DLA 
: t 
i ner VAT [ $4 2 44] 3I 301 ' 4615 1000€ 
Í ١ | 7 t ^ 
3 'VInenti | m 4.1.11 DAt PA 19 j Lh 5 
| 1 Lt "8 4 
; 
d 1 s ٦ g LE" 
DFN! , .سی‎ 2_3 i 8 5 ویر‎ d Am ii 1 
| Lean 0 I ! 1 ١ d 
t i ١ ١ 
1 | 
f i 1 ١ f | 
f | Í i I 
i ١ t 4 | ` | 
1 j ١ j^ 1 
i i i ! 
1 
K | | 1 
i | ١ | i 
| i ١ 
1 ر1‎ | Jj J 
PS 1PPbi [2.202017 0.0 5.00 Qi 


1ب ۶1641 528321 


Abha Branch : Hail Branch : Qassim Branch : 
Al Rajhi Center - Khalidiya - Abha -KSA Hail -KSA Qassim - Buraidah - KSA. 
Tel..:4966-16-558-6266 Tel. :+966-16-326-3115 
Fax. : +966-16-558-5080 Fax. : +966-16-326-7115 


Al-Khobar Branch : Al-Madina Branch : 

P. O. Box 30047, Al Khobar 31952 - KSA P. O. Box 2870 Madina - ۸ 
Tel. : +966-13-864 2911 / 864 7 Tel. :+966-14-815 4244 / 815 2529 Tel. :+966-17-228 0 
Fax. : +966-13-899 4033 Fax. : +966-14-815 4742 Fax. : +966-17-228 8791 


E-Mail : ksa@amicogroup.com www.amicogroup.com 





| | الفانورة 796/1 70ھ‎ 100315 2 
AL MAJAL AL ARABI FOR MAINT. JEDDA 

E SAL fx CIERRE e A] 
P.O.BOX 92833 * 

| / 


PS. eam التجمیرات‎ cht شركة‎ JEDDAH 21485 | 
| | Al Amin Medical Instruments Co. Ltd. SAUDI ARABIA | 
¬ SAUDI ARABIA 


3 :المنشأة المستلمة/0"”,' Eeer‏ 
. رآ Jh,‏ | 


(esj مستشفی العيون _جدة (عدسات‎ 
P,O. 727 
JEDDAH 21485 
SAUDI ARABIA 


Pagu 1 of 2 





| Amico VAT N0./ الرقم الضريبي‎ :300466305500003 Customer VAT N0./نوبزلل الضريبى‎ g3)13002314615100003 





SO No, Zeil :رقم طلب‎ 25158202 Billing Acct, :رقم الحساب/.ك11‎ 
Delivery No./43) 41]! :رقم‎ 000659325 Payment 9 ls à: Payable within 90 Days 
Cantant DETAR TNI ai be 
PO NO./*«1 Aji طلب‎ Lid ae E eve tA Dp 
eh vC gue 30.11.2020 
s Invoice Date/5,)43L3J! :تاريخ‎ 
invoice No/ الفاتورة‎ 334; 10900091 É 7 SE Kan 
TAX INVOÍC | ضربببه‎ 0393.3 
dir f í SKU ID Item Description Del Date QTY ĮUPrice w/ VATS AT Amount Total with 
وصف الصئف رقم الصنف البني‎ A UM الكمية‎ VAT قيمة ضريبة‎ VAT 
43) 421 الضشريبة القيمة السعر‎ V «2l I 
العضافة إالغفردي دون‎ 
5 ki ra He 
| 8000000776 KOWA-VX10/101/20 Labor 30.11.2020 7,272.63 5.008 363.63 7, 636.26 
1 Contract EA 
j 8000000812 HAAG OCTOPUS-900 Labor 30.11.2020 2 6,909.09 5.008 690.91 14 9 
z Contract EA 
7 8000002967  LUNE-SIRIUS Labor 30.11.2020 1 6,545.45.- 5,008. 327.27 . 6,872.72 
x Contract ‘EA 
E. 8000000668  ALCON INFINITI Labor 30.11.2020 2 8,363.64 5.00% 836.36 17,563.64 
3 Contract | | EA 
a 
E 5000000734 NIDK 2330018 Labor 30.11.2020 1 6,363.64 5.008 418.18 8,781.82 
x contract EA 
i 8000000728 NIDK GYC-1000K Labor ` 30.11.2020 1 8,363.64 5.008 418.18 8, 781.82 
2 Contract EA 
1 0000003912  OPTOS DAYTONA LABOR 30.11.2020 1 6,545.45 5.009 327.27 6,872.72 
7 CONTRACT EA | | 
| t 
E 8000000800 NIDK CEM 530 Labor JO; 11.2020 1 6,909.09 5.009 345.45 7,254.54 
e contract EA 
z 8000002166 MORI- Labor CONTRACT 30.11.2020 H 9, 818.18 5.008 490,91 10, 309,09 
EA 
8000003707  ERASTEMA Unit Labor 30.11.2020 12 4, 363.64 5.008 4,145.47 987,054.63 
Contract EA 
5000000842 NIDK ARK-SERIES Labor 30.11.2020 10 C AF A DC 5.008 1,636.37 34,363.67 





RLCLEIN ED / استسلم‎ 


Nu amajal alarabi 
المجال‎ 


Head Jşddah : Riyadh Branch : Al-Khobar Branch : RE EE EE 


- ; Al-Madina Branch : Abha Branch : Hail Branch : Qassim Branch : 
۶0.80 3871 Jeddah 21481 -KSA P. O. Box 55177, Riyadh 11534, KSA P. O. Box 30047, Al Khobar 31952 - KSA P. O. Box 2870 Madina - KSA Al Raihi Center - Khalidiya - Abha -KSA Hail - KSA Qassim - Buraidah - KSA 
el - +966-12-660 1149/6655768 Tel. : +966-11- 480 0407 Tel. : +966-13-864 2911 | 864 3587 Tel. :+966-14-815 4244 | 815 2529 Tel, :4966-17-228 8790 Tel. :4966-16-558-6266 Tel. :4966-16-326-3115 
tax 4966-12-800 1146 ` Fax. : *966-11- 480 3034 Fax. : *966-13-899 4033 Fax. : 4966-14-815 4742 Fax. : 4966-17-228 8791 Fax. :4966-16-558-5080 Fax. : 4966-16-326-7115 
KINGDOM WIDE 920028289 


E-Mail : ksa)amicogroup.com ` www.amicogroup.com 


i Ss‏ ومسي هه ان 
100315 : الفاتورة اڈی BILLED TO/‏ | 
AL MAJAL AL ARABI FOR MAINT. JEDDA‏ 
المجال العربي للصيانة — جدة 
P.O. BOX 3‏ 
JEDDAH ٤5 7‏ 
SAUDI ARABIA‏ 


rage i uf 2 


.MAINT. SLS 





شركة الأمين للتجهيزات الطبية والعلمية 
SAUDI ARABIA AI Amin Medical Instruments Co. Ltd.‏ 






HIPPED المستلمة/10'‎ 8L La JI : 101103 





(£22 e Laus ) 


CN 
P.O., 5011413312 
JEDDAH 21485 
SAUDI ARABIA 


0 VAT No. اتنشرہیبی/‎ g3).J!: 300466305500003 Customer VAT No./03-2)-— الرقم الضريبى‎ 1 40515 LUUUUS 
| NO.Zzxa-! Lb. 5: duh 5 7 billing ACCC. No. العساب/‎ n-5 5: : 
۳ d 1 e e ہم‎ 7> Pavment ٦8۰٦٦٠8 / وط الدفع‎ BE Pavable within 2U Days 
8 L ١ ) 1 d e s - J ر لقم الاسر‎ e AR o Ye b `- 
(nnt CLC) AE ronn / t1 A wl | iw 6 
PO N6 ./ :رقم طلب :اله اء‎ ?nd Payment 2 SEIN گا‎ WE 
O LE ناك ب‎ 
AMA 
[Invoice Date/ tyd Gili :تاريخ‎ 


poene Aix BIC فاتورة ضريبية‎ 


- یو‎ nnÀ—À ae M] pup mg P pnm -—— سے ۔ سے‎ — MÀ ——— geng 













b i ٦ SKU LI Iter Description Decl Date O'TY UPrice w/: VATS VAT Amount Total wi tl 
ا قار ومنف الصضنف رقم السنف البنت‎ SI VAT L5) 1253 VAT 
1 الاجمالي الضريبة القيمة السعر التوريد‎ 
المضافة |الفردي دون‎ 


Aul‏ ماحد 


1 


2 8000000776 KOWA-VX10/101/20 Labor 30.11.2020 1 SATIS: 5.00% 363.63 7,636.26 
10 2 
1 Contract EA 
j 8000000812 HAAG OCTOPUS- 900 Labor 30.11.2020 2 6,909.09 5.008 690.91 14,509.09 
> Contract EA 
> 
5 80000029671 LUNE-SIBIUS Labor 30.11.2020 1 6,545.45 5.008 327.21 6,872.12 
x Contract EA 
E 8000000668 ALCON INFINITI Labor 30.11.2020 2 B, 363 . 4 5.00% 836.36 17,563.64 
> Contract EÀ 
اس‎ * 
a 8000000734 NIDK کا 00ات 3تاتا‎ Labor 30.11.2020 1 8,363.64 5.00% 418.18 8, 701.02 
x contract EA 
1 BOOO0000728 — NIDR GYC-1000K Labor 30,11.2020 1 8, 363.64 5 008 418.16 070 De 
D CGontract BA 
"S 
1 +00000 001“ یں(‎ 0 DAYTONA LABOR 10, L1. ZUZU i 6,545 4 j) . DUŽ 34.1 / 6,8012 
d CONTRAI KA 
I 
7 200000300001010 NIIR HM ^3U Lial»ol JO Ekel? 1 6, 609.0 5 .0U09 345.45 |, 254, h4 
k ontracrt HA 
8000002166 MORL- Labor CONTRALL 30.11.2020 1 9,818.18 5.00% 490.91 2 10,309.09 
EA 
8000002 /Q / PRASTEMA Unit Labor. 30.11.2020 19 4, 363.64 5.008 4,145747 87,054.63 
Contract EA 
20000005842 — NIDR ARK-SERLIHB» Labor 30.11.2020 10 3,212.13 5.009 1, 636.37 34,363.96! 



















١ Head Office: Jeddah : 


. Tel:*966-12-660 1149 /,665 5766 
. Fax 4066126601146 — 
KINGDOM WIDE 920028289 


Riyadh Branch : 


Tel. : *966-11- 480 0407 
Fax. : *966-11- 480 3034 





Al-Khobar Branch : 


Tel. : *966-13-864 2911 / 864 3587 
Fax. : *966-13-899 4033 





| P.O.Box 3871 Jeddah 21481 - KSA P. O. Box 55177, Riyadh 11534, KSA P. O. Box 30047, Al Khobar 31952 - KSA 


Al-Madina Branch : 
P. O. Box 2870 Madina - KSA 

Tel. : +966-14-815 4244 | 815 2529 
Fax. : +966-14-815 4742 


E-Mail : ۴608166 7 www.amicogroup.com 





Abha Branch : 


Al Rajhi Center - Khalidiya - Abha - KSA 


Tel. :*966-17-228 8790 
Fax. : *966-17-228 8791 





Hail Branch : Qassim Branc 
Hail - KSA Qassim - Buraidah : 
Tel. :5966-16-558-6266 Tel. ` *066-16-32 
Fax. :4966-16-558-5080 Fax. ` 4966-16-32 
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Head Office: Jeddah : Riyadh Branch : Al-Khobar Branch : Al-Madina Branch : Abha Branch : Hail Branch : Qassim Brar 
PO.Box 3871 Jeddah 21481 - KSA P. O. Box 55177, Riyadh 11534, KSA P. O. Box 30047, Al Khobar 31952 - KSA P. O. Box 2870 Madina - KSA Al Rajhi Center - Khalidiya -Abha - KSA Hail - KSA Qassim - Buraidat 
Tel:4966-12-660 1149/6655766 Tel: : +966-11- 480 0407 Tel. : 4966-13-864 2911 / 864 3587 Tel. :4966-14-8154244/8152529 Tel. :*966-17-228 8790 Tel. :4966-16-558-6266 Tel. :*966-16-: 
Fax: 4966-12-660 1146 ۷ Fax. : *966-11- 480 3034 Fax. : *966-13-899 3 Fax. : 4966-14-815 4742 Fax. : 4966-17-228 8791 Fax. :4966-16-558-5080 Fax. : *966-16-: 


KINGDOM WIDE 920028289 


E-Mail : ksa(üamicogroup.com www.amicogroup.com 
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شركة الأمين للتجهيزات الطبية والعلمية 
AI Amin Medical Instruments Co. Ltd.‏ 





SAUDI ARABIA 
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Qassim Branct 


Head Office: Jeddah : 
P.O.Box 3871 Jedûalî 21481 - KSA 
Tel.: +966-12-660 1149 | 665 5766 
Fax: +966-12-660 1146 ٢پ‎ 
KINGDOM WIDE 920028289 


Riyadh Branch : Al-Khobar Branch : 
1 0 Box 55177, Riyadh 11534, KSA P. O. Box 30047, 

: +966-11- 480 7 Tel. : 
5 : +966-11- 480 3034 Fax. : *966-13-899 4033 


*966-13-864 2911 / 864 3587 


E-Mail : ksa(Qgamicogroup.com 


Al-Madina Branch : Abha Branch : 


Hail Branch : 


Al Khobar 31952 - KSA  P.O.Box2870 Madina - KSA Al Rajhi Center - Khalidiya - Abha - KSA Hail - KSA Qassim - Buraidah - | 

Tel. : +966-14-815 4244 / 815 2529 Tel. : +966-17-228 0 Tel. :4966-16-558-6266 Tel. :*966-16-326 

Fax. : *966-14-815 4742 Fax. : *966-17-228 8791 Fax. :*966-16-558-5080 Fax. : *966-16-326 
www.amicogroup.com 


BILLED TO/,] الفاتورة‎ : 100315 | 


AL MAJAL AL ARABI FOR MAINT. JEDDA 
AMICO سس‎ ie c CSS 
P.O.BOX 92833 
شرکا الأمين للتجهيرات الطبية والعلمية‎ JEDDAH 5 
Al Amin Medical Instruments Co. Ltd. SAUDI ARABIA .MAINT. SLS 


3 :الملنشأة المستلمة/1"0 IPPED‏ 


tagu H uf S 





SAUDI ARABIA 






مستشفى العيون _جدة (عدسات (ejj‏ 
P.O. 172‏ 


JEDDAH 5 
SAUDI ARABIA 


Amico VAT الضريبي/.110‎ g3)1:300466305500003 Customer VAT N0./نوبزلل لرقم الضريبى‎ 3 


:رقم الحساب/.٭7[( Billing Acct.‏ 25158202 :رقم طلب البيع/.ه7 SO‏ 

Delivery :زقم التوريد/.ت2‎ 800659325 Payment terms/ad.J! sj: Payable within 90 Days 
` : Contact Person/ :شخص الاتسال‎ 

rc. 30.11.2020‏ :رقم طلب الشر ۱ء /.1700 PO‏ 


Invoice Date/59,$423L4J! :تاريخ‎ 


po cw Mis INVOICE فاتورة ضريبية‎ 


99:9 ke 

















Wirt. E SKU ID Item DESEO Del Date 
ایک‎ Aa تاريخ وصف الصئف رقم‎ 
A | التوريد‎ 





لية محد 


Contract EA 





A, RECEIVED استلم/‎ 


nj alalarabi‏ کک حصت 


المجال العربايا 


۷ رأس المال ٠٠١‏ مليون ريال سعودي È-‏ 










j 

فحناع الصسيانة الحلبية z‏ 

š 

S Lean, © (Xn 

TWO HUNDRED TEN THOUSAND SAUDI RIYAL Total 40 Total :المجموع غير شامل الضريبة/57‎ . 200,000.00 
NLY Quantity VAT :ضريبة القيمة المضافة/خلظرت‎ 10, 000. 00 


Less 1: Net Amount/sg pasai : 210,000.00 








d 
⁄ General Manager 


Llzmazl ayyakharamen‏ : اہم 





Head Office: Jeddah : ` ` "` Riyadh Branch : Al-Khobar Branch : Al-Madina Branch : Abha Branch : “Hail Branch : Qassim Branch : 
P.O.Box 3871 Jeddah 21481 - KSA P.O. Box 55177, Riyadh 11534, KSA PO Box 30047, Al Khobar 31952 - KSA. P. O. Box 2870 Madina - KSA Al Raihi Center - Khalidiya -Abha - KSA Hail - KSA Qassim - Buraidah - KS; 
Tel.: +966-12-660 1149/6655766 Tel. : *966-11- 480 0407 Tel. : *966-13-864 2911 / 864 3587 Tel. :*966-14-815 4244 | 815 2529 Tel. :4966-17-228 8790 Tel. :4966-16-558-6266 Tel. :*966-16-326-31 
Fax: 4966-12-660 1146 Fax. : *966-11- 480 3034 Fax. : *966-13-899 4033 Fax. : *966-14-815 4742 Fax. : +966-17-228 1 Fax. : +966-16-558-5080 Fax. : *966-16-326-71 
KINGDOM WIDE 920028289 


E-Mail ` ksa(Qgamicogroup.com ` www.amicogroup.com 


سے 


Head Office: Jeddah.: - 
P.O.Box 3871 Jeddah 21481 - KSA P.O. Box 55177, Riyadh 11534, KSA P. O. Box 30047, Al 


` Fax: +966-12-660 1146 
. KINGDOM WIDE 920028269 


AMICO 





SAUDI ARABIA 


Amico VAT الضشريبي/115.7‎ 
SO NO. :رقم طلف‎ 
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` Riyadh Branch : 


Tel.: *966-12-660 1149 / 665 5766 Tel. : *966-11- 480 0407 
Fax. : *966-11- 480 3034 


شركة الأمين للتجهيزات الطبية والعلمية 
AI Amin Medical Instruments Co. Ltd.‏ 


: 30046630550000 3 


INVOICE 


CA aa.) | 


25158202 
800659325 
2nd Payment 


2020 


A ر‎ 


De 


scription 





SAUDI RIYAL 


Total 


Quantity 
الكمية‎ : 


Al-Khobar Branch : 


-— Há M e Á— e -— 





Khobar31952-KSA P. O. Box 2870 Madina - KSA 
Tel. : +966-13-864 2911 / 864 3587 
Fax. : +966-13-899 4033 


| BILLED TO/,42! الفاتورة‎ : 


1003115 | 
AL MAJAL AL ARABI FOR MAINT. JEDDA 
$42 المجال !)4-2 للصضيانة‎ 
tayu تج‎ uf 2 
P.O.BOX 92833 7 
JEDDAH 5 - 








SAUDI ARABIA 






013 :المنشأة المستلمة/10 HIPPED‏ 


J t 
1 سفق‎ >i ع‎ 7 2 


مستشفى 


DI العبون‎ 
P.O.BOX413312 

JEDDAH 21485 

SAUDI ARABIA 


(عدسات ))£( 


Customer VAT No./0554)-— لرقم الضريبى‎ 3-83 
Billing Acct. :زقم الحساب/.110‎ 
Payment ٥۸ / :شروط الدفع‎ 
Contact الاتصال / ہ265‎ ex: 


Payable within 90 Days 


30.11.2020 
Invoice الفاتورة/ع7223‎ 


:تاريخ 


فاتورة ضريننة 


جم Lë‏ هه 















Del Date UPrice w/c 





AT Mount Total with | 













VAT‏ قيمة VAT‏ ارجم 
الاجمالي i.c» ÀJ!‏ السعر انتوزید 
الفرذي دون 


LAI 


EA 





200, 000.00: 


VAT SARZ  ۃفاشغعلا‎ Le! :سريية‎ 10, 000.00 
Net Amount/ +النمجموع‎ 210, 000.00 


Sg 


2 
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General Manager 






Abha Branch : - Hail Branch ` 
Al Rajhi Center - Khalidiya -Abha - KSA Hail - KSA 

Tel. :4966-14-815 4244 / 815 2529 Tel. : +966-17-228 0 
Fax. : +966-14-815 4742 Fax. : +966-17-228 1 


Al-Madina Branch : Qassim Branch 


Qassim - Buraidah - ! 
Tel. :4966-16-558-6266 Tel. :*966-16-226 
Fax. :4066-16-558-5080 Fax. : *066-16-326 


E-Mail : ksa(üamicogroup.com ` www.amicogroup.com 
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Head Office: Jeddah : Riyadh Branch : Al-Khobar Branch : Al-Madina Branch : Abha Branch: ` HE Qasim 20 
P.O.Box 3871 Jeddah 21481- KSA EPO. Box 55177, Riyadh 11534, KSA P. O. Box 30047, Al Khobar 31952 - KSA PO. Box 2870 Madina - KSA Al Rajhi Center - Khalidiya -Abha -KSA Hei - KSA BU LUE SRN 
Tel.: +966-12-660 1149/6655766 Tel. : *966-11- 480 0407 Tel. : +966-13-864 2911 / 864 3587 Tel. :+966-14-815 4244 / 815 2529 Tel. :+966-17-228 0 Tel. :+966-16-558-6266 Tel. : bon 2 
Fax: +66424 1146 Fax. : *966-11- 480 3034 Fax. : *966-13-899 4033 Fax. : *966-14-815 4742 Fax. : *966-17-228 8791 Fax. :*966-16-558-5080 Fax. : +966-16-326 


KINGDOM WIDE 920028209 E-Mail : ksa@amicogroup.com ` www.amicogroup.com 
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٠٠ ٠‏ شرکا الأمين للتجهيزات الطبیے والعلمية 


AI Amin Medical Instruments Co. Ltd HAINT. Glo | 
SAUDI ۸ آ2‎ 
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Head Office: Jeddah : ` Riyadh Branch : Al-Khobar Branch : Al-Madina Branch : Abha Branch : Hail Branch : Qassim Branch : 


P.O.Box 3871 Jeddah 21481 - KSA P-O. Box 55177, Riyadh 11534, KSA P. O. Box 30047, Al Khobar 31952 - KSA P. O. Box 2870 Madina - KSA Al Rajhi Center - Khalidiya - Abha - KSA Hail - KSA Qassim - Buraidah - KS 
Tel:4966-12-660 1149/0665 5766 Tel. : +966-11- 480 0407 Tel. : *966-13-864 2911 / 864 3587 Tel. :*966-14-815 4244 / 8152529 Tel. :4966-17-228 8790 Tel. :4966-16-558-6266 Tel. :*966-16-326-3 
Fax: *966-12-660 1146 Fax. : *966-11- 480 3034 Fax. : *966-13-899 4033 Fax. : *966-14-815 4742 Fax. : *966-17-228 8791 Fax. :4966-16-558-5080 Fax. : *966-16-326-7 


KINGDOM WIDE 920028289 ۱ ۱ ۱ 
E-Mail : ksa(0amicogroup.com — www.amicogroup.com 


شركة الأمين للتجهيزات الطبية والعلمية 
Al Amin Medical Instruments Co.Ltd.‏ 





SAUDI ARABIA 


اشعار خصم دائن / CREDIT NOTE‏ 


التاريخ : 2019/11/20 . 
الرقم الضريبي لشركة الامين الطبية ` 300466305500003 


اسم العميل ` شركة المجال العربی Ap Sal‏ 
العنوان : الرياض - المملكة العربية السعودية . 
الفاتورة 1090003876 
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شركة ذات مسئولية محدودة - 


*£YVAV س.ت‎ 


1١458٠ مليون ريال سعودي غ.ت‎ ٠٠١ رأس المال‎ ٠ 





Head Office: Jeddah : Riyadh Branch : Al-Khobar Branch : Al-Madina Branch : Abha Branch : Hail Branch : Qassim Branch : 

P.O.Box 3871 Jeddah 21481 - KSA P. O. Box 55177, Riyadh 11534, KSA PO Box 30047, A! Khobar 31952 - KSA PO Box 2870 Madina - KSA Al Rajhi Center - Khalidrya - Abha - KSA PO. Bax 2990, 81461 Hal -KSA PO. Box 55177 Qassm - 11534 - KSA 
Tel.: +966-12-660 1149/6655766 Tel. : *966-11- 480 0407 Tel. : *966-13-864 2911 / 864 3587 Tel. :*966-14-815 4244/8152529 Tel. :4966-17-228 8790 Tel. :4966-16-558-6266 Tel. :*966-16-382-3833 

Fax: 4966-12-660 6 Fax. : *966-11- 480 3034 Fax. : *966-13-899 4033 Fax. : *966-14-815 4742 Fax. : *966-17-228 8791 Fax. :4966-16-558-5080 Fax. : *966-16-383-3861 


E-mail: ksa(Qamicogroup.com www.amicogroup.com 


شركة ذات مسئولية محدودة - س.ت f ۰ ٤۲۷۸۷‏ رأس المال ٠‏ مليون ريال سعودي غ.ت 1۹1۸۰ 








i i‏ بن للتجهيزات الطبية والعلمية سے 
Al Amin Medical Instruments Co.Ltd.‏ 
SAUDI ARABIA‏ 


اشعار خصم دائن / CREDIT NOTE‏ 


التاريخ : 2019/11/20 . 
A‏ الضريبي لشركة الامين الطبية : 300466305500003 


اسم العميل : شركة المجال العربي المحترمين. 
العنوان : الرياض - المملكة العربية السعودية . 


الفواتير 1090005440 — 1090003172 - 1090005226 - 
090004744 1 - 1090005013 - 1090004169 


02020 خصم تعجیل الافم 2 | — 20,990.78 dw‏ سعودي 
Jw 1,004.79‏ سعودي 
002020200 الاجمالي | 22,990.99 رال سعودي 


























Head Office: Jeddah : Riyadh Branch : Al-Khobar Branch : Al-Madina Branch : Abha Branch : Hail Branch : Qassim Branch : 


P.O.Box 3871 Jeddah 21481 - KSA P.O. Box 55177. Riyadh 11534, KSA PO Box 30047, Al Khobar 31952 - KSA P 0. Box 2870 Madina - KSA Al Rajhi Center - Khalidîya - Abha - KSA PO. Box 2990, 81461 Hal ۔‎ KSA PO. Box 55177 Qassim - 11534 - KSA 
Tel.: +966-12-660 1149/6655766 Tel. : *966-11- 480 0407 Tel. : *966-13-864 2911 | 4 3587 Tel. :*966-14-815 4244 15 2529 Tel. :4966-17-228 8790 Tel. :*966-16-558-6266 Tel. : *066-16-382-3833 
Fax: 4066-12-60 1146 Fax. : *966-11- 480 3034 Fax. : *966-13-899 4033 Fax. : *966-14-815 4742 Fax. : *966-17-228 8791 Fax. :*966-16-558-5080 Fax. : *966-16-383-3861 


E-mail: ksa(Qamicogroup.com Www.amicogroup.com 


شركة ذات مسئولية محدودة 


- س.ت ٤٠۰۳۰۰٤۲۷۸۷‏ راس JU‏ ۲۰۰ مليون ريال سعودي غ.ت ۱۹۱۸۰ 














Head Office: Jeddah : 


pe 


SAUDI ARABIA 


20202 خصمتعجيل الدفع 2 2 | 18,000.00 dw‏ سعودي 
Ji» 0‏ سعودي 
— الاجمالي — | 18,000.00 رال سعودي 


شركة الأمين للتجهيزات الطبية والعلمية 
Al Amin Medical Instruments Co.Ltd.‏ 


اشعار خصم دائن / CREDIT NOTE‏ 


التاريخ : 2019/11/20 . 
الرقم الضريبي لشركة الامين الطبية : 300466305500003 


اسم العميل : شركة المجال العربي المحترمين. 
العنوان : الرياض - المملكة العربية السعودية . 
الفاتورة 1090003035 












Riyadh Branch : Al-Khobar Branch : Al-Madina Branch : Abha Branch : Hail Branch : Qassim Branch : 


P.O.Box 3871 Jeddah 21481 - KSA P. O. Box 55177, Riyadh 11534, KSA P. O. Box 30047, A! Khobar 31952 - KSA P.O. Box 2870 Madina - KSA Al Rajhi Center - Khalidiya - Abha - KSA P.O. Box 2990, 81461 Hal - KSA PO. Bax 55177 Qassim- 11534 - KSA 
Tel.: +966-12-660 1149/6655766 Tel. : *966-11- 480 0407 Tel. : *966-13-864 2911 / 864 3587 Tel. :+966-14-815 4244 / 815 2529 Tel. : *966-17-228 8790 Tel. :*966-16-558-6266 Tel. :*966-16-382-3833 


Fax: *966-12-660 1146 


Fax. : *966-11- 480 3034 Fax. ` *966-13-899 4033 Fax. : *966-14-815 4742 Fax. : *966-17-228 8791 Fax. :*966-16-558-5080 Fax. : *966-16-383-3861 
E-mail: ksa(gamicogroup.com Wwww.amicogroup.com 
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Need Follow Up ied ^ Stamp : عل صر‎ 
Gë : ١ ' ہے‎ ' : ES 22 


Enclosed ٦ 
EE e , .( Hotline-9200 - Amico /.9200-26426 ) - 
Head Office; Jeddah; ` ^ Riyadh Branch : , Al-Khobar Branch? — - Al-Madina Branch : Abha Branch : Hail Branch : Qassim Branch : 
+ P.O.Box 387 1 Jeddah 21481 ١ KSA 6 O. Box 65177, Riyadh 11534; KSA P. 0. Box 30047, AI Khobar 31952 - KSA PO Box 2870. Madina - KSA N Rajhi Center - Khalidiya -Abha-KSA Hai- KSA Qassim + Buraidah - KSA 
- T4::066-12-660 1149/6655766. Tel. ::4966-11:4800407 o Tel 13966-13064 2911 / 8643587. — Tel, :3966-14-815 4244/15 2529 Tel, : 4966-17-28 6700 Tel. : +966-16-558-6266 Tel : 4966-16-326-3115 
Fax: 4966-12-660 1148 ' Fax, : 4966-11. 480 3024 Fax. : 4966-13-89 4033 ` Fax. + 4966-14-8154742 Fax. ; 1966-17.228 8791 Fax. ; +968-18-558-5080. Fax. : 4966-16-326-7115 


KINGDOM WIDE 920028269 E-Mail : ksagamicogroup.com www.amicogroup.com ` 
Orig. : Master file, Blue: Customer, Yellow: Workshop, Pink : Engineer, Green: Accountant 
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. ı Customer. 


شركة الامین لصيانة الاجهزة والمعدات الطبية el‏ 
SERVICE REPORT‏ ,. 


Al Amin Maintenance & Contracting Co. Ltd. 
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E 7 (Hotline 9200 - Amico / 9200-26426 ) 
Head Office: Jeddah : Riyadh Branch : . Al-Khobar Branch : Al-Madina Branch ; Abha Branch : Hail Branch ; Qassim Branch : 


PO Box 3871 Jeddah 21481 - KSA P.O. Box 55177, Riyadh 11534, KSA P, O, Box 30047, AI Khobar 31952 KSA ` P, O. Box 2870 Mada - KSA A Rai Center - Khaldiya - Abha- KSA Hal: KSA Qassim + Bureidah - KSA 


Tel: +96612-660 1149/6655766 Tel: +966-11-480 407 4 Tel ؛‎ 1966:1384 2911/8643587 Tel. :+906-14-B15 4244/8152529 Tel. :4966-17.228879 2 Tel. :+968-16-558-6266 Tel. :+968-16-326-3115 
Par 4966-12-660 1146 Fax : *966-11- 460 3034 Fax. ; *966-13-899 4033 ١ Fax, :: 4742 Fax. : *066-17-228 1 Fax, :*966-16-558-5080 Fax. : 4966-16-326-7115 


| KINGDOM WIDE 920028289 E-Mail : ksagpamicogroup.com www.amicogroup.com 


Orig. : Master file, Blue: Customer, Yellow: Workshop, Pink j Engíneer, Green: Accountant 






| dons شركة الامين لصبانة الإجهرة والمعدات الطبية‎ 
! SERVICE REPO RT Al Amin Maintenance & Contracting Co, Ltd, 
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. (Hotline 9200 - Amico / 9200-26426 ) 

Head Office: Jeddah ; Riyadh Branch : . Al-Khobar Branch €7 — — Al-Madina Branch :. Abha Branch : Hall Branch : Qassim Branch : 

FU Ba 3871 Jeddah 21481 : KSA ` P. O. Box 55177, Riyadh 11534, KSA PO. Box 30047, Al Khobar 31952 - KSA P, O. Box 2870 Madina - KSA A Rajhi Center - Khalidiya - Abha - KSA Hai - KSA Qassim - Buraidah - KSA 

Tel. +966-12-660 1149/6655766 TeL : +966-11: 4800407 7^ Td :1966-13-864 2911/1864 3587 — Tel +966-14-815 4244/8152529 Tel. :4966-17.228 8790 Tel. :+966-16-558-6266 Tel. :+966-16-326-3115 
; Fax. :4966-16-558-5080 Fax. :+966-16-326-7115 


Fax: +966-1244640 1146 Fax. ` 1966-11- 480 204 Fax. : +966-13-899 4033 7 Fax. : *960-14-815 4742 Fax. : *966-17-228 8791 


KINGDOM WIDE 920028289 E-Mail : ksa&namicogroup.com www.amicogroup.com 
r Orig. : Master file, Blue: Customer, Yellow: Workshop, Pink : Engineer, Green: Accountant 
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Ru و‎ QU PEE : (Hotline 9200 - 600620007 | 
Head Office: Jeddah: -Riyadh Branch: AL 0٦ ۸۸۰۸۸۰ `` Abha Branch : Hail Branch : 








Qassim Branch : 


Qassim - Burald2h ۸ 
Tel: 3066-12-660 11497 665 5766 . Tel, : *966-11- 480 0407 a Tel, 1.4966-13-904 2911 / 864 3587 ~T Tel, :+966-14-815 42441815 2529 Tel. ; +968-17-228 8790 Tel. :+966-16-558-6266 Tel. ;+966-16-326-3115 


Fax 4966-12-000 1148 Fax:190011-480304 . ^ ^. Fax. ; 4966-13-8094033 Fax. ; 496614915 4742 Fax. 1 3966-17-228 8791 ` Fax :3966-10-558-5000 Fax. : 1966-16-5 
KINGDOM WIDE 920028289 E-Mail : ksagpamicogroup.com ` ` www. amicogroup. com 
j Orig. : : Master file, Blue: Customer, Yellow: Workshop, . Pink : Engineer, Green: Accountant 
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۰۰06۲ شركة ازامين لصَيَانة الاجهزة والمعدات الطبية‎ 
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[Ece Jeddah Eye erer OEE جج‎ 














SL‏ ار رو سوك ا 
حر tia TOU,‏ 


` | Received Wm 


0307 


70 7 ۔۔۔ 





mu" 
1١ه ص27‎ 


E Contract 
Paid Service ` 








$ 
A » 
2 1 V - 
وپ‎ Ss / 
EK (GY 
eT g 
9 
Ca 
t 
` 
2 
à 
í P 
fas 
CR 
م۶‎ 
کم‎ 
y | CH 
X. N e 
SS. 
Ge Ni 
ا‎ 
^ N 
1 
j 





BS ھص۹‎ 


- سمه 
SG EISE‏ + 

meri. ن‎ 

Li E] 9 
ور ادن‎ S ] un $ A 0 

2 7 یی‎ 
س00"‎ ۳٣ 
e Ze A : 


2 کا‎ ۱ ١ SE 7 x ER 9 f . ۱ aS A 5 1 : 
/ E 32 "CUI کر‎ Win A D ۲ ` 4 P $ vi TOT. 4x tU day 1 : یہ‎ i 
"et te T e Z5 اد‎ VE AC - Za Ar سیف‎ Ke E: K وف رہ‎ 
1 SR & 8 0 و کی‎ : 21 1 EK "umm o? at موچ‎ DI 3 : 9 7 
LA TS ا‎ | icy | کو رای و‎ C LB SGH CNN KEE au 28 1D 3 12 Ea 
IEE diim وکا‎ N ١ 1 KC "ka 3 Az t% A ee 7 d "۳ e 
AE: SEN Ef verse | جد‎ masara 
| ۱ 6 - : y i سد کے"‎ X : 115015 i — 
SIS ef d R f NS E Kë, CS 4 » Pr? t - 3 t: e A M: É 
٤ ^ fi Lë 1 A. | 1 1 A g 33 t Cé ^ 
ہے لا‎ 2 D كا ل‎ TNT 
e E Gs [77712 WASI Y 7 
E) ا ا‎ 
پیا جن‎ E | aah افنلغت‎ 


2 SE SS مد‎ EE EE, 2 
Work Complete 0. 
Yes E] No 


: . (Hotline-9200 - Amico / 9200-26426 ) 


Head Office: Jeddah i Riyadh Branch : Al-Khobar Branch : Al-Madina Branch : Abh 

n: 0 : a Branch ; Hall Branch : Qassim Branch : 
P.O.Box 3871 Jeddah 21481 - KSA- PO. Box 55177, Riyadh SAKSA P, O, Box 30047, Al Khobar 31952 KSA P, O, Box 2870. Madina + KSA Al Rapi Conter - Khafidya - Abha - KSA -Hail - KSA Qassim - Buraidah - KSA 
Tel +966-12-660 1149/6655766 TeL : +966-11- 4800407 oe" Tel 1966:1364 2911/8643587, Tel, :4066-14-8154244/8152529 Tel. 1966-17-28 0 Tel. :+966-16-558-6266 Tel. :4966-16-326-3115 
Fax: +968-12-660 1146 Fax. ; *960-11- 480 4 Fax: *960-13-899 4033 Fax. : *966-14-815 4742 Fax. :4966-17-228 8791 Fax. :4966-16-558-5080 Fax : 4066-16-326-7115 


KINGDOM WIDE 920028289 | ` E-Mail : ksagpamicogroup.com ` www.amicogroup.com 
Orig. : Master file, Blue: Customer, Yellow: Workshop, Pink : Engineer, Green: Accountant 
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dë. e, ^ ۱ | BILLED TO/ ell OI 100315 de) 
Die AL MAJAL AL ARABI FOR MAINT. JEDDA 
| l المجال الغربي للصيانتة = جلة‎ 
D.O, 92833 کی شی‎ a P 
شوكة الأمین للتمهشيزات الطبية والعلمية‎ JEDDAH 5 
AI Amin Medical Instruments Co. Ltd. SAUDI ARABIA .MAINT. SLS 


SAUDI ARABIA 
-SHIPPED المفشأة المستلمة/10‎ : 5 
KING FAHD GENER KG 
العام‎ Jgd مستشفى الملك‎ 
P.O. BOX 7897 
JEDDAH 21485 
SAUDI ARABIA 


Amico VAT N0./qبيرضلا ؛ الرقم‎ 300466305500003 Customer VAT N0./نوبزلل الرقم الضريبى‎ 3 
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21 NAS ۱ : 7 l i 
Delivery No./4,2)41J! :رقم‎ 800585839 Payment ٤7775/ الدفع‎ sj: Payable within 90 Days 
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PO N0./ءارشلا‎ cb :رقم‎ KFGH19-1 23.12.2019 
Invoice No/ :رقم الفاتورة‎ 1090006493 Invoice Date/ :تا ريخ الفاتثورة‎ 
TAX INVOICE ضريبيه‎ 0 j 9 L5 
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duo q^ aru) essct p J جا‎ 
2 8000001142 .FusionNav Silver 29.2009 1 10,000.00 5.008 500.00 10,500.00 
i EA | 
i 8000001142 FusionNav Silver 2 9 1 . 10,000.00 و‎ 500.00 10,500.00 
> EA 
> . ١ d IE 2 gt 3 
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x EA 
5 8000000884 - WSH-CYNO-CYNERGY/VStar لے او کے‎ 1 10,000.00 5.0085 500.00 10, 500. 00 
ES Labour S.C EA 
E 4 
R 8000000998 WSH-CYNO-HOYA MedLite 23.12.2019 L 10,000.00 5.0059 500.00 10,500.00 
x RevLite Labour S/ EA 
i 8000000878 WSH-CYNO-ACCOLADE Labour 23.12.2019 il 8, 000.00 5.00% 400.00 8, 400.00 
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'HLRTY-SEVEN AND 50/100 SAUDI RIYAL Quantity VAT SAR/LàGAA d! :ضريبة القيمة‎ 2,587.50 
NLY ألكمية‎ : Net Amount/ eg pamal : 54,337.50 
A 
sor 8000 Arshad "General Manager 
EMI A AEE زوس بواو زی‎ A” ل‎ 1 
Head Office: Jeddah : ` ' "Riyadh Branch : Al-Khobar Branch : Al-Madina Branch : Abha Branch : Hail Branch : Qassim Branch : 
P.O.Box 3871 Jeddah 21481 - KSA P. O. Box 55177, Riyadh 11534, KSA P. O. Box 30047, Al Khobar 31952 - KSA P. O. Box 2870 Madina - KSA Al Rajhi Center - Khalidiya - Abha- KSA Hail- KSA Qassim - Buraidah - KSA 
Tel.: +966-12-660 1149/6655766 Tel. : +966-11- 480 0407 Tel. : +966-13-864 2911/864 3587 Tel. :+966-14-815 4244 / 815 2529 Tel. :+966-17-228 8790 Tel. :+966-16-558-6266 Tel. :+966-16-326-311: 
Fax: +966-12-660 1146 Fax. : *966-11- 480 3034 Fax. : *966-13-899 4033 Fax. : *966-14-815 4742 Fax. : *966-17-228 8791 Fax. :4966-16-558-5080 Fax. : *966-16-326-711! 
KINGDOM WIDE 920028289 


E-Mail : ksa(Qamicogroup.com ` www.amicogroup.com 








SE | BILLED الفاتورة الى/1‎ : 100315 Si 
KM Ea E AL MAJAL AL ARABI FOR MAINT. JEDDA 
7 جدة‎ - brali المجأل العربي‎ 
| P.O.BOX 92833 ا ال‎ 
| شركة الأمبن للتجمھیزات الطبنة والقلمية‎ JEDDAH 21485 0 
| Al Amin Medical Instruments Co. Ltd. , SAUDI ARABIA | .MAINT. sus | 
SAUDI ARABIA 













"HIPPED TO/4ZX4xL C3! المنغاۃ‎ 101145 
KING FAHD GENERAL HOSPITAL 
فهد العام‎ 4L I مفستشفى‎ 
P.O. BOK 7897 

JEDDAH 21485 

SAUDI ARABIA 


Amico VAT No./.1 AJ! الرقم‎ : 300466305500003 Customer VAT ربرلرقم الضريبى للزبون/.110‎ 3 














: رقم الحساب/ Billing Acct. No.‏ 25137658 :رقع طلب الببع / Ne,‏ ریت 

Delivery 170 ./ :رقم التوريد‎ 800585839 Payment terms/aáu)! Jay: Payable within 90 Days 

POE E o کی‎ I Contact Person/JLa 3M! ششص‎ : 

G =‏ - طلب الشراء/. 
23.12.2019 رقم لدم 

invoice No/ الفاتورة‎ pì): 1090006493 Invoice Date/ 5) 421 ريخ ا‎ L3: 
E ےج‎ SKU ID Item Description | Del Date Total with 
Basch, Ate شري كم تاريخ وصف الصنف رقم ا‎ AT 
4 | التورید‎ A GA Lu V c! 
| 
3 
e 

5 8000001142  FusionNav Silver 23.12.2019 1 10, 000.00 58 500 . 0 10,500.00 
19 

1 EA 

j 8000001142  FusionNav Silver 43.12.2019 1 10, OOO. 00 5.00% 900.00 10, 500.00 
ž EA 
T 09000001001002)کا‎ BlologicOAE Silver 23.12.2019 1 3, 750,00 5.00 187.50 AC KS IO 
x EA 

^ 000 4 WSll-CYHO-CYNERGY/VStar 23.12.2019 1 1O0, O00. GOO D, OUR 0ھ‎ 10,500.00 
5 Dt زا ایا نایا‎ E EA 
EI 1 
9 80000009968  WSH-CYNO-ZHOYA MedLbite 23412,2019 l 10,000.00 5.008 500,00 10,500.00 
x HevLite Labour S/ EA 
E, 000000878 . WSH-CYNO-ACCOLADE Labour 235543520059 1 8, 000. 00 5.00% 400.00 8, 400, 00 
3 Contract EA 
^3 ; 
0 
My A 

I "E Gc 
Ka 
J 
z 
2 

I EY FOUR "THOUSAND "THREE HUNDRED Total 6 Total SAR/L&.5,443! :المجموع غير شامل‎ 31,750.00 
(HIKTY- SEVEN AND 50/10U SAUDI RLYAL Quanti Ly VAI SAR/ :ضريبة انقيمة المضافة‎ Z£,98/.5U 
NLY الكمية‎ : Net المجموع/1010112ظ‎ : 54,337.50 






sër i üUyed Arshad 


/ General Manager 






Head Office: Jeddah: ^ ' ' Riyadh Branch : Al-Khobar Branch : Al-Madina Branch : Abha Branch : Hail Branch : Qassim Branch : 
"0 Box 3871 Jeddah 21481 - KSA P. O. Box 55177, Riyadh 11534, KSA P. O. Box 30047, Al Khobar 31952- KSA PO Box 2870 Madina - KSA Al Rajhi Center - Khalidiya -Abha -KSA Hail- KSA Qassim - Buraidah - KSA 
[el:4966-12-660 1149 / 665 5766. Tel. : +966-11- 480 0407 Tel. : +966-13-864 2911 / 864 3587 Tel. :+966-14-815 4244 / 815 2529 Tel. : +966-17-228 8790 Tel. :+966-16-558-6266 Tel. :+966-16-326-311: 
ax: +966-12-660 6 Fax. : +966-11- 480 3034 Fax. : *966-13-899 4033 Fax. ` *966-14-815 4742 Fax. : 4966-17-228 8791 Fax. :*966-16-558-5080 Fax. : *966-16-326-711: 
(INGDOM WIDE 920028289 


E-Mail : ksa(0amicogroup.com ` www.amicogroup.com 


[L2 


AMICO / "e : ۱ AL MAJAL AL ARABÎ FOR MAINT. JEDDA 


انعجاں0 العربي ننلسنانة ~ جدة 


~ ` یی‎ ES rayu 1 UF A 
1 ,Q, BOX 29433 


JEDDAH 21485 [ EES 2 1‏ شركة iji‏ مین للتجهيزات الطبية والعلمية 
AI Amin Medical Instruments Co. Ltd. 7 MADIA SCC‏ 
SAUDI ARABIA‏ 


wu یا‎ | P xL. | BILLED TO/ 3! الغاتورة‎ ; 08 sl 





101145 ائلمنشا: المستلفة/107 ,ھ2 

NING FAHD GENERAL HOSP 

انفلك مهد العام 

P.O, BON 7689] 

JEDDAH 21 5 

SAUDI ARABIA 
Amico VAT :؛ النرقم انلضريبي/.ت8‎ 3004663055000023 Customer VAT No./4054)1 الرقم الضريبى‎ 723 
50 NO. / aidli ulb رقم‎ 25137658 Biliing Acct. :رقم الحساب/.110‎ 


E E 2 Ju و‎ ۹ 1 1 - "Ti / ١ ] $ 2 4 ` 9 Or r 

Delivery Mo, :رقم التوریے‎ 800585839 Payment fterms/adi)j! :شروط‎ Payable within 90 Days 
y ا‎ Contact Person/JULaJJ! ge: 

PO NO./*1 اقم طلب الشر‎ KEFGH19-1 


Y ١ ١ ; " èj . a e , mA rv) 0 
لاا‎ at 0^ No, Prea زقم‎ > 1090006493 Invoice Date/ اثورة‎ jl :تاريخ‎ 


TAX INVOICE 4.4.3 uà فاتثورة‎ 










Te SKU ID Item Description Del Date QTY 02156 wy VATS WAT Amount Total with 
| ليمت‎ | cea! رهم‎ can. )! وصف‎ e) الكمية‎ VAI شر ينه‎ d E VAT 
| | 


[a IERI E RD Geld‏ اکسا ات اس التوريد 
| 








: ال غر دي دون‎ LS luia | 
D 
4 | es ESSAY 
j DID یپوی‎ dee AA ہے ہجو ہے‎ AR E Su Dies e ET 
i 000 02 FAS ۹۲٣ Sily ar AS L2 2075 1 10, 000. 00 598 5600,00 LO, 500, (0٥ 
1 


EA 





LES ٤ Net 


۱ 8000001142  FusionNav Silver 23541252010. 74 10,000.00 5.008 500.00 10,500.00 
> EA 
> ۱ ۱ : : 
5 E LOU LUTZ Í J ILOYVAR at Net 69317465 cL» i Ae 130. UL 2.4009 187,50 ), 237, 90 
n H D 
3 ! | 
i 1۲۱1۱1۱٥٢1810804 W5H-CYNO )21 1011 / at 3142.20 v9 i lU, UU, LL) 5 , ا0‎ eC, الا‎ LU, 2UO,G. UL 
A JU JUU. Ut 
3 | LEGI A 
3 ۱ | | | T 1 
ص‎ 0100000083 WSH (Y NO HOUA Mod Li te گے‎ A بی‎ ABNER 1 LO, (IOC. UUÛ ^6 .006 ^c. OU LO, Ort, ۲ا‎ 
58 617115-65 Labour 5j EA 
3 050000001001 1ج‎ W5SH-CYNOGO-ACCOLADE Labors A. Bike An ذل‎ 1 B, 000.00 bh. OON 400. O0 ,م‎ 400.00 
32 
3 ء۰٦‎ KA 
" 
| w. 
a i 
My ١ 
: ; 
3) 
j 
< 
p 
Ke 1 
- Ns 
FTY-FOUR. THOUSAND THREE HUNDRED Total 6 Total SAR/ i المجموع غير شابل الذ‎ : 21,759,090 
HLRTY-SEYEN AND 507 LUO SAULI RLYAL Quantat»y VAT SAH/ :شريبة القيمة الےعشافه‎ 2Z,98/.5U 
JC HEN, 3 


Amount / المجموع‎ : 54, 337. 


Lo 


/ 
/ e? 
/ 40 ét 80۶ 


€ 
Abha Branch : Hail Branch : Qassim Branch : 
Al Rajhi Center - Khalidiya - Abha -KSA Hail - KSA Qassim - Buraidah - KS 
Tel. :+966-17-228 8790 Tel. :+966-16-558-6266 Tel. :+966-16-326-3 
Fax. : +966-17-228 8791 Fax. : +966-16-558-5080 Fax. : +966-16-326-7 


General hManager 
Head Office: Jeddah: Riyadh Branch : Al-Khobar Branch : Al-Madina Branch : 
P.O.Box 3871 Jeddah 21481 -KSA P. O. Box 55177, Riyadh 11534, KSA P. O. Box 30047, Al Khobar 31952 - KSA P. O. Box 2870 Madina - KSA 
Tel.: +966-12-660 1149/6655766 Tel. : +966-11- 480 0407 Tel. : +966-13-864 2911 / 864 3587 Tel. :+966-14-815 4244 / 815 2529 
Fax: +966-12-660 1146 Fax. : *966-11- 480 3034 Fax. ` *966-13-899 4033 Fax. : *966-14-815 4742 
KINGDOM WIDE 920028289 : ; 

E-Mail : ksa(Qamicogroup.com www.amicogroup.com 





, ١ 
P یہ‎ 5 g WE | RRE YOZ el ° الاوز‎ : (00315 | 
ھ‎ ۱ E 
b. e AL MAJAL AL ARABI FOR HAIHT. JEDDA 2 


94» - ASlo.ALJ العزريبي‎ xi 
P.O.BOX 92833 
شركة ا[امین للنجھیزات الطبية والعلمية‎ GEDDAH. ہت اد | 5ى‎ "eed 
AI Amin Medical Instruments Co. Ltd. AUDI +٦۶ [MAINT Gë 
SAUDI ARABIA 


Causes 3 og A 







| SHIPPED TOZ daliai جب م 55 :المنشاآاة‎ 









فستشفى العلك مهد العام 
PEO, BOXA 7‏ 
JEDDAH 165‏ 
SAUDI ARABIA‏ 


3 021 انرقم انضريبى للزبون/.15 Customer VAT‏ 300466305500003 : ارقم ائنفری ہے / Dec VAT NG.‏ 


: رقم ee E 26137658 Billing Acct. No, wbai‏ ا انیو و Ne‏ ری 
Payment terms /a—)l Ja nt Payable within 90 Davs‏ 800585839 ; رقم التوريمد Delivery NO, Z‏ 
Contact DPerson/JLaJ4! edi‏ : 
PO RO, s1 E ah : KFGHi9S- " 6 i^‏ 
AREE OR) 0 23.12.2019‏ 
Invoilca Ho/ $ ) 5L AJ! gei: 10900064953‏ 


Invoice Date/9$j)43Li)! :تاريخ‎ 


TAX INVOICE ضريبية‎ 8) 3L) 




















Le — Epitt ہے وس و ےچ‎ 
Nie f SKU ID Item Description Del Date j c c Total with 
/ - " pfe 

DI wé | 7 أ انف ز قم الصتغف‎ vu) و‎ e) Lg À j 57 1 t d A VAT 
j | الاجا | ۱ التوريد‎ 
X | : 
E 
| لد‎ ESE > Va EES Res 

5 8000001142  FusionNav Silver 23.12.2019 1 10, 090.00 5.003 500.00 10, 500,00 
19 

1 LA 

j 0000031132  lFuslonNav Silver 23129 1 10, 000, 00 5.008 500,00 10, 500.00 
z LA 

3 00010011 BiologqicoOAkR Silver 23.12.2019 1 3, 790.00 5. 00$ 187.50 3, 937.50 
x LA 
مہ‎ 

A زاب با نانول نايا‎ d = W5IlI-CYNO-CYHERGY/VStar 2J.l2.2019 L iu, OU, DU 5.08 506.00 LU: 500. 00 
3 Labour N.C KA 
^3 euugoODUS35. W5H-CYNO-HOYA HedLite IRN LAVEOLG 1 10, 000 . 00 5.008 500,00 1Û, S00, 00 
1211165 Labour 5; ER 
3 GücdcDDOB/S8 WSH-CYNO-ACCOLADE Labour 23. 12.2019 1 Oe YOO, 00 5 008 400.00 8, 400, OO 
2 Cont. x act KA 
5 

"e 

1 I 
ا‎ 

I 
9J P 
g | é 
LI 7 1 S 
$ WESTA 
3 DEE ا‎ 
e T; Sg i A - 
Kanech 
ce 

[PTY-FOUR THOUSAND THREE HUNDRED Total 6 Total SAR/LL.54A4)| غير مال‎ gage: 21,799.00 

HITY- GEVEN AND 50/100 SAUDI RIYAL Quantity VAT SAH/ CALA]I القيمة‎ uj 2,58/.50 
NL Lal: Het Amount/zg garadi; 240,337.50 


af d gyed Acohad Z General Manager 










lead Office: Jeddah: ^ ` Riyadh Branch : AI-Khobar Branch : AI-Madina Branch : Abha Branch : Hail Branch : Qassim Branch : 
Dos 3871 Jeddah 21481 - KSA P. O. Box 55177, Riyadh 11534, KSA PO Box 30047, Al Khobar 31952-KSA P. O. Box 2870. Madina - KSA Al Rajhi Center - Khalidiya -Abha - KSA Hail- KSA Qassim - Buraidah - KSA 
el.: +966-12-660 1149 / 665 5766 Tel. : *966-11- 480 7 Tel. : +966-13-864 2911 / 864 3587 Tel. :+966-14-815 4244/8152529 Tel. :4966-17-228 0 Tel. :+966-16-558-6266 Tel. :+966-16-326-3115 
ax: +966-12-660 1146 Fax. : +966-11- 480 3034 Fax. : +966-13-899 4033 Fax. : +966-14-815 4742 Fax. : +966-17-228 8791 Fax. : +966-16-558-5080 Fax. : +966-16-326-7115 


INGDOM WIDE 920028289 : í ; 
E-Mail : ksa(Qamicogroup.com www.amicogroup.com 


e TN SE? FS m 


BILLED TO/,J|! الفاتورة‎ : 100315 


AL MAJAL AL ARABI FOR MAINT. JEDDA‏ شركة الأمبن للتحضزات الطسية والعلمية 
المجال العربي للصيانة - جدة A Amin Medical Instruments Co. Ltd.‏ 
SAUDI ARABIA‏ 


| P.O.BOX 92833 Pago 2 of 2 EI 
DDAH 21485 


SAUDI ARABIA 


SHIPPED :بالمنشأة المستلمة/1"0'‎ 9 
KING FAISAL HOSPITAL 


مستشفي الملك فيصل 
TAIF‏ 

TAIF 21485 

SAUDI ARABIA 








Amico VAT الضريبي/.20‎ &3).31:300466305500003 Customer VAT ×N0./نوبزلل الرقم الضريبى‎ 03 


:رقم الحساب/ 16[ Billing Acct.‏ 25136256 :رقم طلب البيع/.N0 SO‏ 

Delivery :رقم التوريد/.165‎ 800580656 Payment terms/aià.]! :شروط‎ Payable within 90 Days 
å Contact الاتصال/2502ه2‎ gib: 

PO NO./ +l رقه طلب الشر‎ : ind PPM 04.12.2019 

jnvoj^^ N0/ةروتاغلا نرقم‎ 1090006288 Invoice Date/3)53L4J! اناریغ‎ 

A ke e HI e 3 

z TAX INVOICE فاثورة ضريبيه‎ 

























[Rer | sku rp 


رقم الصتف $e‏ 






Item Description 
وصفٰ الصنف‎ 


Del Date 
تاريخ‎ 
التورید‎ 


Total with 






















` 
2 
7 
Gi 
E 
E 
wen 
E 
3 
7 
b 
لد‎ 
3 e 
z RECLINED ei^ 
r [SES 175 ` 

EIC od &‏ بض 

TOU 
x Hg b 
ای‎ BIAS 
CAE, 
TGHTY-EIGHT THOUSAND SEVEN HUNDRED Total 16 Total :المجموع غير شامل الضريبا/5۸8‎ 84, 500.00 
WENTY-FIVE SAUDI RIYAL ONLY Quantity VAT SAR/iI$LA&XJI :ضريبة القيمة‎ 4,225 0۷ 
الكمية‎ : Net Amount/ g gapai: 88,725.00 





lead Office: Jeddah : Riyadh Branch : ۸۱۰۴۱۲۱3۲ Branch : Al-Madina Branch : Abha Branch : Hail Branch : Qassim Branch : 
"O.Box 3871 Jeddah 21481 - KSA P. O. Box 55177, Riyadh 11534, KSA P. O. Box 30047, Al Khobar 31952-KSA P. O. Box 2870 Madina - KSA Al Rajhi Center - Khalidiya -Abha "KSA Hail - KSA Qassim - Buraidah - KSA 
êl +۶612-8601494۸ 06065 5766 Tel. : +966-11- 480 0407 Tel. : +966-13-864 2911 / 864 3587 Tel. :*966-14-815 4244 / 815 2529 Tel. :+966-17-228 8790 Tel. : +9609625878:52861 TMa 2986 0396-5 

4 Fax. : +966-11- 480 3034 Fax. : +966-13-899 4033 Fax. : +966-14-815 4742 Fax. : +966-17-228 8791 Fax. : +966-16-558-5080 Fax. : +966-16-326-7115 
ax 8012-66041148. 2021 .ون‎ 4d 


INGDOM WIDE 920028289 1 : : 
E-Mail : ksa(Qamicogroup.com www.amicogroup.com 





d ٦ 

| aro m | | 
| ro 

۱ Ta 

100315 : انفاتورة الى/10 BILLED‏ 

| والعلمية‎ "RPM ENT ف ن للتجهيزات‎ if شركة‎ AL MAJAL AL ARABI FOR MAINT. JEDDA 





ممه 


SAUDI ARABIA ھ‎ Amin Medical Instruments Co. Ltd. 


المجال العربي للصيانة - جدة 
P.O.BOX 92833‏ 
JEDDAH 214685‏ 
SAUDI ARABIA‏ 


Pago 2 of 2 | 


ESTO EE EE 
.MAINT. SLS 





: 300466305500003 
25136256 
800580656 
lnd PPM 
1090006288 


Amico VAT No. / Aji 
SO NO. dall :رقم طلب‎ 


d‏ چنا 


الرقم 


:رقم التوريد 


eclb 2.3): 


$ 10 ا 


/ «1 OAI 
Fë Ho , رقم الاوز‎ : 


TAX INVOICE 


bc "n 


Item 


PO NO. 


کت 


as‏ ذات 


1 


کی کے س ی —— 


'af 


"-— Ae 





MÀ] eÓ— A‏ — جیه 


مسٹو 


Description 





— omg 


0 محدودة‎ Sal 


t 


T T 


و شسف 


239 - س 


: ۷ - راس الال 


٠‏ ملتیوں ريال سعودی -ع.س. 


1 ٭۔ہہم‎ i 





E | SEAS 
[GHTY-ETGHT THOUSAND SEVEN HUNDRED Tota] 
WbHÜUI FIVE SAUDI RIYAL ONLY Quantity 
| الكمية‎ : 





SHIPPED المنشأة المستلمة/0'‎ : 
KING FAISAL HOSPITAL 

مستشفي الملك فيصل 

TAIF 

TAIF 21485 


SAUDI ARABIA 


101159 


REGN, ٦ 


3< لرقم الضريبى للزہون/.116 Customer VAT‏ 











Billing Acct. 116 :رقم النحساب/.‎ 
Payment terms/aaiáuiJ! :شروط‎ Payable within 90 Davs 
Contact Daerenn / )| الخدم‎ al 8° 
-—— 44 ke fb سا‎ Le de RA) LU ehh ق‎ | mS ٠ 
04.12.2019 
Invoice Date/5;543LàJ)! :تاريخ‎ 
ضريبيه‎ 8 ) 93 LÀ 
Del Date QTY  |UPrice wie VATS Total with 
الكمية ار‎ VAT ضريبة‎ VAT 
الاجمالي القيمة السعر ایٹو رید‎ 
المضافة االفردي دون‎ 
يبة‎ ۱ 
EA 
16 rotal SAR/ Läit 0 قير‎ RE 84,500.00 
VAT :ضريبة ألقيمة المضافة/أالقة‎ 4,225.00 
Net Amount/sg gamal: 88, 725.00 





lead Office: Jeddah : Riyadh Branch : Al-Khobar Branch : AI-Madina Branch : Abha Branch : 7 Hail Branch : Qassim Branch : 

O.Box 3871 Jeddah 21481 - KSA ` P. O. Box 55177, Riyadh 11534, KSA PO Box 30047, Al Khobar 31952 - KSA P. O. Box 2870 Madina - KSA Al Rajhi Center - Khalidiya - Abha - eh Hail - KSA Qassim - Buraidah - KSA 

1.5956:32.660,1149.(665 5766 Tel. : +966-11- 480 0407 Tel. : *966-13-864 2911 / 864 3587 Tel. : +966-14-8154244 / 815 2529 Tel. :4966-17-228 8790 Tel. :+ Te 96-3115 

x 966-12 12-660, 1146. Fax. : *966-11- 480 3034 Fax. ` *966-13-899 4033 Fax. : *966-14-815 4742 Fax. : *966-17-228 8791 Fax. :*966-16-558-5080 Fax. : *966-16-326-7115 
2001ء‎ 90 

NGDOM WIDE 920028289 


E-Mail : ksa(Qgamicogroup.com Www.amicogroup.com 
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BILLED الفاتورة الى/10‎ : 100315 
هزات الطببة والعلمية‎ Sil شركة الأمين‎ is MAJAL AL ARABI T AT, JEDDÀ 
Al Amin Medical Fue Co. Ltd. لمجال العربي للصيائهة .جک‎ 
SAUDI ARABIA P.O.BOX 92833 ا‎ eot. 
DDAH 21485 
SAUDI ARABIA 














































| MAINT: SLS 
| SHIPPED الستلمة/0‎ 60514J[:101159 
KING FAISAL HOSPITAL 


TAIF 

TATE 21485 

SAUDI ARABIA 
, AMICO VAT NO ¢ الزقم زربي‎ 1300466305 500003 


Customer 
50 No./a&a.1. I ecl miyi 


VAT 16٠/7 للتزبيون‎ bat tal 13002314ل-رقم‎ 3 


25136256 Billing Acct. N0. رقم الحساب/‎ : 
۱ PET 5 80058065c Payment terms/ :شروط الدفع‎ Payable within 90 Days 
weg ZE سم‎ A OVI 305 Cont ant Daren m d HILA te TE 
quib ny: 1nd PEM Ee E ھا ع‎ EE 
رقم اناتور‎ 1090006288 


invoice Date, 054-JL à JI ريخ‎ L3 


TAX INVOICE 


Tram Tus e zs ملز‎ 3 ge bd ana | us) 2 | ^ 
| 1 . ze ويف‎ ` de "wi Ad D = ف‎ ^c Le A 


و تعاب ال اف 





‘TEVAV 


ov 










١ 
1 
| 
e 
3 Det a NN ! C Sm N 
ERI aT 
کت‎ 
—— ۹ 
CE | puja 
jd ۱ THOUSAND, SEVEN 7 SJ? Total 16 rotal SAR/ RA قا مها‎ ye t الفكمة‎ ۳ a4, 200.00 
U44 LA1VB GAUDI PAIIAL OHLY Juantrtwy VA' SAR, :زب 1 القيمة الفشاقة‎ 4, 225.00 
Lacs JE : Net Amount; ا المجموع‎ 58, 725.00 
1 Office: Jeddah : Riyadh Branch : Al-Khobar Branch : Al-Madina Branch : Abha Branch : / Ha Branch: Qassim Branch : 
9x 3871 Jeddah 21481-KSA م‎ 8 Box 55177, Riyadh 11534, KSA م‎ Box 30047, Al Khobar 31952 - KSA P. O. Box 2870 Madina - KSA Al Rajhi Center - Khalidiya - Abha -KSA Hail - KSA Qassim - Buraidah - KSA 
966:12-660.1149/665 5766 Tel. : 4966-11-480 0407 Tel. : +966-13-864 2911/8643587 Tel : 966-14-815 4244/8152529 Tel, : +966-17-228 8790 Tel. 6 
96612-660 41146. ` ` Fax. : +966-11- 480 3034 : +966-13-899 4033 





Fax. ` +966-14-815 4742 


62661 Té 966:1 6326-3115 


Fax. :4006-16:555-5090 Fax. : *966-16-326-7115 
JOM WIDE 920028209 


Fax. : *966-17-228 8791 





E-Mail : ksa()amicogroup.com 





Www.amicogroup.com 
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شركة الأمين للتجهيزات الطبية والعلمية 
SAUDI ARABIA Al Amin Medical Instruments Co. Ltd.‏ 





Amico VAT No., اتشرتبي‎ 3,1 : 300466305500003 


nO Ho./ Bak. لى‎ Däi? 251] 36256 
Weiler Mo. التورية‎ yt 800500656 
FU RO, Zeil A1 GAB wä vi ind GER 

a 1c ^ i7 Ov] Lord) 1 هر‎ y 10200062 0 
4 1 

3 Ze 

3 


TAX INVOICE 


yum 
سی‎ 
rS 
rh 
Í 








| HIT کو‎ T mrm Tig gx zg pes d ہو‎ EI طم‎ Tue" 
ü An, 4 $. 4ھ‎ 5 eg: mm e Ae A) Ae we A * 
3 | | 
1 ur ji eh صف ال ارش رقم‎ 
Ling 
| 
EU 
uq 
L4 
f 
' 


۳۷۷ئ۶ - زاس اھان 


ME 





Pavment terms/ Aib ؛شروط‎ 


arnt anart 
"id Ae Ke ۹ 


invoice Date, اتفالورة‎ 











ps 


BILLED TO/,J| الفاتورة‎ : 100315 
AL MAJAL AL AKABI FOR MAINT. JEDDA 


الفجال النعربي للصيانة - جدة 
P.O.BOX 92833‏ 


EDDAH 21485 
SAUDI ARABÍA 


SHIPPED TO/iaLisaJ| و5 :,العنثشاة‎ 
KING FAISAL HOSPITAL 


Fago 2 o£ 2 








i Lars‏ الملك فيصل 
TAIF‏ 
TAIF 21485‏ 


SAUDI ARARIA 


Customer VAT No./05.,1.1.] الرقم الغریہبی‎ 300514615 10003 
Billing Acct. 


:رقم الحساب/.15 


Payable within 950 


DAVS 


Ta reann LI A wt hat Sa 
bk را ت ےس‎ LJ Loves A صلل‎ Zei ٠ 


o2 LÀ 
4.15 35. 5 39.33 















) 
1 
3 
[ | 
19 
J 
( 
ھ2‎ MEAT den 
N B / C Sed 
y Ee» Ren V 
A > 
۱ 
| Jee 
(ie | 5 d 
LR -— Ern POSAT EYEN HUNDRED Tatal 16 Total SAR UO شا ها‎ KR ؛ ال فشفوء‎ 845,500.00 
* "RW L - GJ Co e ` 
HI: لعا‎ SAUDI RITAL OHLY JUuancrt y VA SAR/ LL. ji قربية القیمعه‎ 4 22 , UL 
Cei : Net ي المجعوع/2 نا‎ B8,725.00 
Z » 
id Office: Jeddah : Riyadh Branch : Al-Khobar Branch : Al-Madina Branch : Abha Branch : / . HailBranch: Qassim Branch : 
3ox 3871 Jeddah 21481 - KSA P. O. Box 55177, Riyadh 11534, KSA — P. O. Box 30047, Al Khobar 31952-KSA P. O. Box 2870 Madina - KSA Al Rajhi Center - Khalidiya -Abha KSA Hail - KSA Qassim - Buraidah - KSA 
+966-12-660:1149 6655766 Tel. : +966-11- 480 7 Tel. : +966-13-864 2911 / 864 3587 Tel. :+966-14-815 4244 / 815 2529 Tel. :+966-17-228 8790 Tel. :+ 12 -3115 
0 1146 Fax. : *966-11- 480 3034 Fax. : *966-13-899 4033 Fax. : *966-14-815 4742 Fax. : *966-17-228 8791 Fax. :5966-16-558-5080 Fax. : «966-16-326-7115 
vimm V4: 06.8) uyu 
DOM WIDE 920028289 


E-Mail : ksa(Qamicogroup.com Www.amicogroup.com 


L 


Vru PEST E 


BILLED TO/,2! الفاتورة‎ : 100315 


-AL MAJAL AL ARABI FOR MAINT. JEDDA‏ شركة الأمین uv P ww‏ الطسة والعلمية 


AI Amin Medical Instruments Co. Ltd. = 7 4L Q4)! المجال‎ 
P.O.BOX 92833 


EDDAH 21485 
SAUDI ARABIA .MAINT. SLS 


101159 المنشأة 





SAUDI ARABIA 





SHIPPED المستلمة/10‎ 
KING FAISAL HOSPITAL 
مستشفي المنك فيصل‎ 
TAIF 

TAIF 21485 

SAUDI ARABIA 


Amico VAT N0./qبيرضلا الرقم‎ : 300466305500003 Customer VAT N0./نوبزلل لرقم الضريبى‎ 3 


SO N0./عيبلا :رقم طلب‎ 25136256 Billing Acct. :رقم الحساب/.16[(‎ 
Delivery :رقم التوريد/.275‎ 800580656 Payment terms/aàáu)i! :شروط‎ Payable within 90 Days 
ONO ^el CAO D: Contact Person/JLaSY! gx: 
d ce TTO E ks 04.12.2019 
:رقم‎ 1090006288 


faro : الفاتورة/15‎ Invoice Date/585j543L4J)! :تاريخ‎ 
2o! 
Bal 


E TAX INVOICE 











Item Description Total with 









| 
| وصف الصنف‎ VAT 
d 
L5 
3 
2 8000000727  GYCl1000K PS 1 PPM 7,500.00 5.008 375.00 7,875.00 
E 
S 8000000739 3018007 1600 PS 1 PPM 7,500.00 5.008 375.00 7,975.00 
E i 
e? 8000003843 WSH-Photomedix-Excimer-S 04.12.2019 2 12, 500.00 5.00% 1,250.00 26,250.00 
a ilverPlus Contra EA 
H 8000000841  ARKSeries PS 1 PPM 04.12.2019 2 3, 500.00 5,008 350.00 7,350.00 
3 EA 
E 8000000871 2HNT510/530/4000 PS 1 PPM 04.12.2019 2 3, 500.00 5.008 350.00 7,350.00 
"3 EA 
d 900000829  OPHFras-CU PS 1 PPM 04.12.2019 2 4,500.00 5.008 450.00 9,450.00 
A "S 
7 8000000835  OPHReliance-CU PS 1 PPM 04.12.2019 1 4 500.00 5.008 225,00 4,725.00 
b EA. | 
z 8000000745  US4000/3300 PS 1 PPM 04.12.2019 2 4, 000.00 5.008 400.00 8, 400.00 
EA 
8000000746 US4000/3300 Silver 04.12.2019 L 4, 000.00 5.008 200.00. 4, 200.00 
EA 
8000001111 MegaUnit PS 1 PPM 04.12.2019 1 2,500.00 5.008 125.00 2, 625.00 
EA 
8000001069 5138/39 PS 1 PPM 04.12.2019 1 2, 500.00 5.008 125.00 2,625.00 
à REL ا‎ ES 
w _ کے‎ almajal j 
un J j.cJIuc 
فطاع الصيانة الحلبية‎ 
/ / IU 
Head Office: Jeddah : Riyadh Branch : Al-Khobar Branch : Al-Madina Branch : Abha Branch : Hail Branch : Qassim Branch : 


P.O.Box 3871 Jeddah 21481 -KSA P. O. Box 55177, Riyadh 11534, KSA P. O. Box 30047, Al Khobar 31952 - KSA P. O. Box 2870 Madina - KSA 


Tel.: +966-12-660 1149 / 665 5766 Tel. : +966-11- 480 0407 
Fax. : *966-11- 480 3034 


Fax: *966-12-660 1146 
KINGDOM WIDE 920028289 


Tel. : *966-13-864 2911 / 864 3587 
Fax. : *966-13-899 4033 


Al Rajhi Center - Khalidiya - Abha - KSA Hail - KSA 


Tel. :4966-14-815 4244 / 815 2529 Tel. :4966-17-228 8790 
Fax. : *966-14-815 4742 


Fax. : *966-17-228 8791 


E-Mail ` ksa(2amicogroup.com ` www.amicogroup.com 


Qassim - Buraidah - KS/ 


Tel. :4966-16-558-6266 Tel. :*966-16-326-3' 
Fax. :4966-16-558-5080 Fax. ` *966-16-326-; 


BILLED TO/,2| الفاتورة‎ : 100315 
شرکا الأصين للتحضيزات الطبية والعلمية‎ -AL MAJAL AL ARABI FOR MAINT. JEDDA 


AI Amin Medical Instruments Co. Ltd. العربي للصيانه - جدة‎ Jt! 5 
SAUDI ARABIA (e O.BOX 92833 rage 1 of 2 ات‎ 





JEDDAH 21465 


SAUDI ARABIA .MAINT. SLS 


SHIPPED 007 المنشأة ائمستلمة‎ 101159 
KING EAISAL HOSPITAL 
Een TAIF 
VALE 21465 
SAUDI ARABIA 














Amico VAT-NO-v eT A. 3 1:300466305500003 Customer VAT N0./نوبزلل اااسلرقم الضريبى‎ 0 3 
١ Kg 


^ e — 4 














SO Moi. Dall ارقم طلب‎ 25136256 Billing Acct. :رقم الحساب/.110‎ 

54 , as V 1 - . d d £ : -A ;e it 9 , 
Delivery :رقم التوريد/.ت1‎ 800580656 Payment. terms/ a.i Joa y Payable within 90 Days 
Gr | 11 کی‎ 3 5 Contact الاتصال /دهوعر26‎ qax: 

J D $ a , A 
) NO. MC)! :رقم طلب‎ n E, 04.12.2019 
DS? No/ رقم الفاتورة‎ ٤ 1090006288 Invoice Date/ 55 $21 ريخ ا‎ L3: 
4 
2 TAX INVOICE 
eer SKU ID Item Description Del Date | Total with 
ER) الصنف رقم الصئلئف‎ cus d e) LA ۱ ۱ à VAT 
1 التوريد‎ 
1 
13 
E 80000007727 GYCIODOK PS 1 PPM 7,500.00 5.008 375.00 7,975.00 
E 
€ 8000000759 201 300/7 1 000 PS 1 PPM 7,500.00 5.00% 375.00 7,875.00 
il 
E D ۲06000003 گ- 21101077 :لإ - .ت6 ارت أت ضاخ - 1] ت۷۷‎ 12,500,00 5:008 7 17 2905 UU 26,250.00 
z ilverPius Contra 
5 نالانا‎ 0000043 ARKSeriles 5ط‎ 1 PPM 3, 500. 00 9.006 350.00 7,350.00 
2 000000871 Nií510/530/400U0 P5 1 PPM 3, 500.00 5.008 350.00 1,350.00 
2 
à © bon 00829 . OPHFras-CU PS i PPM 4, 500,00 5.008 450.00 9, 450.00 
D 
J 8000000835  OPHHeliance-CU PS 1 PPM 4,500.00 5.0089 225.00 47 725.00 
z 
Z 3000000745  U54000/3300 PS 1 PPM 4, 000.00 5 5 400.00 8, 400.00 
8000000746 00 0 Silver 4, 000.00 5.008 200.00 4,200.00 
5000001111 HMeqaUnit PS 1 PPM 04.12.2019 il 2,500.00 5.008 125.00 2,625.00 
EA : 
8000001069 GSI386/39 PS 1 PPM 04.12.2019 1 2,500.00 5.008 125.00 2, 625.00 
E ۶۲ Nu 
Head Office: Jeddah : Riyadh Branch : Al-Khobar Branch : Al-Madina Branch : Abha Branch : Hail Branch : Qassim Branch : 
P.O.Box 3871 Jeddah 21481 - KSA P. O. Box 55177, Riyadh 11534, KSA P. O. Box 30047, Al Khobar 31952 - KSA PO Box 2870 Madina - KSA A! Rajhi Center - Khalidiya -Abha-KSA Hail - KSA Qassim - Buraidah - KS, 
Tel.: +966-12-660 1149/6655766 Tel. : *966-11- 480 0407 Tel. : 4966-13-864 2911 / 864 7 Tel. :+966-14-815 4244 / 815 2529 Tel. :4966-17-228 8790 Tel. :4966-16-558-6266 Tel. :*966-16-326-3! 
Fax: 4966-12-660 1146 Fax. : *966-11- 480 3034 Fax. : *966-13-899 4033 Fax. : *966-14-815 4742 Fax. : 4966-17-228 8791 Fax. :4966-16-558-5080 Fax. : *966-16-326-7 
KINGDOM WIDE 920028289 


E-Mail : ksa&Damicogroup.com ` www.amicogroup.com 



































e 


BILLED TO/,2! الفاتورة‎ : 100315 
شركة الأمين للتجهيزات الطبية والعلمرے‎ AL MAJAL AL ARABI FOR MAINT. JEDDA 


AI Amin Medical Instruments Co. Ltd. | ^ 7 ^ المجال العربي‎ 


SAUDI ARABIA P.O.BOX 92833 eser oec | 
JEDDAH 2414865 — Má— M 


SAUDI ARABIA | MAINT,. 


SHIPPED :المنشاة المستلمة/1607‎ 101159 009. 
K 1 NIC: H be eO ! 1 rp A ! JED 


FATSA] 
Jard dall مستشقي‎ 
TALE 
TALIF 21485 
SAUDI ARABIA 


SH 


سے 
7 ب 








Amico VAUT-NOT/. I hai الرقمل‎ : 300466305500003 Customer VAT No. f الرقم الضرينى نلزبون‎ 3002314615 100003 
SO "Me, Zap. ظلب‎ sit? 25136256 Billing Acct. ارقم الحساب/.10‎ 

١ 0 be? mE Ap Un - ment terms/ E - ble ؟‎ d JAY! 
Delivery N E EEN 800580656 Payment ۰٤۲۳۶ / شروط السدفع‎ Payable within 90 Days 
! Contact Person/JLam! (ax5: 
PO NO./*! :رقم طلب الشر‎ ind PPM =a "CG 


04.12.2019 
1 s te T + و‎ i d Cc Tous; 3 : 
NO7 :رقم الفاتورة‎ 10200062988 Invoice Date/9)42UL4J! :تاريخ‎ 


TAX INVOICE فائثورة ضريبية‎ 


گے AS‏ ذأ 
® 
ات 


* 73 
داب سو‎ 
7 ۱ 
^i 
| 
i 


ze + هو‎ 








SKU ID Item Description Del Date VATS [VAT Amount Total with 
1 
قيمة شريبة تاریخ وصف ال متف زقھم الصيف انب‎ VAT 
1 الاجمالي الضريية القيمة ۱ التوزيد‎ 
8 | EE الفرذي‎ 1. AL Aa. JI 
Ua 1 ےش میں ہت را یب ہر سی‎ : 
32 ; A 
" JUDULDM) GIUIUDUR PS 1 PPM 04,12,2019 1 2,008 3/5.,00 /,0/5.00 
> 
< "E. 
2 EA 
في‎ 
9 00000 IS f'.igU0U/;loUU PS 1 PPM 04.12,2019 (e 500. 00 5.008 3:75. 00 7,975.00 
va 
i 
ب3۶ .]ئ۷۷ 87ھ ا‎ medix 5ڑ راز‎ INST =© O, Li: 2 رب ن‎ d" LZ, 500. 00 f. UUR E ایاج ادے‎ 7 6 290. LU 
E LiLverPlus Contra 
eg | 6 
: ولام 41 لاد‎ 6215 ES L PPM 04.12.2019 z Ae 900. 00 5 e LUS 350; 0U Je 330, 0 
» 
3 RA 
1! 
3 GOLD 7 J Ni5i1U/23U/4UDU P5 l1 PPM 04.12.2U195 2 5, 500. OO 5.0058 350,00 J, 350. 00 
Dë 


` 


( )» IMIBIMIMIS ` BÄI ab: CAS { Li t M i ٢ PM 04 1 12 d 211 MJ) P 4, S00. 00 . QU 450. 00 E 4^0. LI) 


03090003835  OPHEellance-CU PS 1 PPM 04.12.2019 1 4 500.00 5.009 225.00 4, 725.00 


^ 


سعودي - غ.ت. 


8 EA 
T DOLL 745 . U54000/ 3300 PS 1 PPM 04.12.2019 2 4, 000.00 5. 009 400. 00 8,400.00 
À EA 
8000000746  U54000/3300 Silver 04.12.2019 1 4, 000, 00 5.009 200.00 4,200.00 
EA 
2005111311 MeqaUnit PS 1 PPM 04.12.2019 1 2, 500.00 5.008 125.00 2,625.00 


98000001069 /(GSI38/39 PS 1 PPM 04.12.2019 l 2, 500,00 ,. 8 125.00 2, 625.00 


Cn 


7 Sr La 
A est چم‎ ۸ 


Head Office: Jeddah : Riyadh Branch : Al-Khobar Branch : Al-Madina Branch : Abha Branch : Hail Branch : Qassim Branch : 
P.O.Box 3871 Jeddah 21481 - KSA P.O. Box 55177, Riyadh 11534, KSA P. O. Box 30047, Al Khobar 31952 - KSA PO Box 2870 Madina - KSA Al Rajhi Center - Khalidiya -Abha - KSA Hail - KSA Qassim - Buraidah - KS 


Tel.: +966-12-660 1149/6655766 Tel. : *966-11- 480 0407 Tel. : *966-13-864 2911 / 864 3587 Tel. :*966-14-815 4244 / 815 2529 Tel. :4966-17-228 8790 Tel. :*966-16-558-6266 Tel. :4966-16-326-3 
Fax: *966-12-660 1146 Fax. : *966-11- 480 3034 Fax. : *966-13-899 4033 Fax. : *966-14-815 4742 Fax. : *966-17-228 8791 Fax. :4966-16-558-5080 Fax. : *966-16-326-7 


KINGDOM WIDE 920028289 


E-Mail ` ksa(gamicogroup.com ` www.amicogroup.com 





EE | E E 





BILLED TO/,2! :الفائورة‎ 100315 
شركة الأمين للتحضيزات الطبية والعلمية‎ AL MAJAL AL ARABI FOR HAINT. JEDDA 


AI Amin Medical Instruments Co. Ltd. المجال العربي ننصيانه 7 جدة‎ VO or E 
SAUDI ARABIA |] O.BOX 92833 pueden ES 


OEDLAH Z14565 





rt‏ نوم ماي براحن etm e‏ ے 9 M — 9M‏ — ے 


„MAINT. 









SAUDI ARABIA SLS 
SHIPPEED ة المستنجهجد/ت'‎ La. di ; 1111859 [ Eer 
HINC FAISAL HOSPITAL JED 

فستئشنفني الملنك قبدن 


TAIT 
VAIE 21485 
SAUDI ARABIA 


Amico VAT HO eid AMT 9.8 121 :200466305500003 Customer VAT _بلتلرقم الضشربیببی لنزبہون/  ت11‎ 2 353 
BO NG, Å mai ماف‎ aX] 25136256 Billing Acct. :زقم الحساب/.116‎ 


r Y1 " AE جس ہے‎ er e H = terms 7 | b ` Payable within 90 Davys 
Delivery 28م 8005680656 :رقم التوريد/,.ن11‎ "ne? شر و نسدشع‎ ya» : 3 





Contact Person/dJLaJi! pid:‏ ۱ 1 7ء 
ind PPM e —- 04.12.2019‏ :رقم طلب FO NO./*1 piji‏ 
:تاريخ Invoice Dàte/P»)542LXJ!‏ 1090006288 1 رقم الغانورٹ c) Noy‏ 
9 4 
فالورة TAX INVOICE (xis xà‏ 3 
JKE ID Item Description Del Date OTY jUPrice w/d VATS AT Amount Total with‏ 0 
VAT‏ قيمة ضشريبة Las jl VAT‏ تاريخ وصف diaji‏ رقم الصنف |انبدے' 






C!‏ القيمة السعر الستو رل 
ا مشاف4 االفردي دون 
الشركة 


1-7 GrytlOUuUK PS L PPM O4. 12.2019 ] £,500. 0 5, QË 375.00 /,075.00 


— مہ سوہ سط ہم 
وده - 


= GE 





E 


۱۱۷103۸ 


I  fICIUUUZ7T600 P5 Ll PPM Q4. 


tn 
LP 


9,58 375.00 1,575.00 








E 3000003043  WoHl-Photonmedlz-Excimnmer-S5 04۰ 12 509, زان‎ 5.008 1,250.00 20,250,00 
E LiverbPlus Contra 
e 3 
98 30000000431 . AkKSerles PS 1 PPN 04.12.2012 Z 3, 500, 03 5.009 350,00 7,350.00 
1 KA 
3 0101030001371  HI510/530/4000 PS 1 PPM 0s: 12.2019. 2 3,500.00 9 350, OU 1,350.00 
5 EA 
: () 00000888  OpHtras-CU FS 1 PPM 04.12.2019 2 4, 500, 00 5.008 450,00 9,450.00 
1 A 
لي‎ 5 
3 30000003535  oPHkRellance-CU PS 1 PPM 04.12. 40159 1 4, 560.00 5.008 225.00 4,725.00 
z EA 
2 00000003 5 USS000/3300 PS l1 PPM 04.12.2019 2 4, 000.00 5.00898 400,90 8, 400, 00 
EA 
50000007465  US4000/3300 Silver 04.12.2015 1 4, 000.00 5,008 200.00 4, 200.00 
EA 
5049901111 HeqaUnit PS 1 PPM 04.12.2019 l 2,500.00 5.008 125.00 2,625.00 
EA 
6000001069 5130/39 PS 1 PPM 04.12.2019 l 2, 500.00 5.009 125.00 256245 , 00 
jg 
E f e / ۱ 3 
Head Office: Jeddah : Riyadh Branch : Al-Khobar Branch : Al-Madina Branch : Abha Branch : Hail Branch ` Qassim Branch : 
P.O.Box 3871 Jeddah 21481- KSA PO Box 55177, Riyadh 11534, KSA P. O. Box 30047, Al Khobar 31952 - KSA PO Box 2870 Madina - KSA AI Rajhi Center - Khalidiya -Abha - KSA Hail- KSA Qassim - Buraidah - KS 
Tel.: +966-12-660 1149/6665 5766 Tel. : *966-11- 480 0407 Tel. : *966-13-864 2911 / 864 3587 Tel. :*966-14-815 4244 / 815 2529 Tel. :4966-17-228 8790 Tel. :4966-16-558-6266 Tel. :4966-16-326-3: 
Fax: 4966-12-660 1146 Fax. : *966-11- 480 3034 Fax. : *966-13-899 4033 Fax. : *966-14-815 4742 Fax. : *966-17-228 8791 Fax. :5966-16-558-5080 Fax. : *966-16-326-7' 
KINGDOM WIDE 920028289 


E-Mail : ksa(Qamicogroup.com ` www.amicogroup.com 






AMICO Customer 
شركة الامین لصانة الإجهرزة والمعدات الطبية‎ 
کچ‎ e 2 9 9 2 2 I17 SERVICE REPORT Al Amin Maintenance & Contracting Co. Ltd. 
MAINTENANCE ` 
E d 3 
۶۷۷۷۸۷ یپ‎ 7۶ 
pesoto men ۱ ..۔.‎ 
[out NES ل ی9‎ 














Optical [E Ophtha E] Derma 2 ENT 8 Ortho ۱ Neuro 2 General E 


Price 





Warranty Period: Invoice # 


Acceptance Date 1st PM 2nd PM 3rd PM 4th PM 
/ / 20 / / 20 / / 20 / / 20 | 20 


Expenses 


Total 


NY 
[ISI ا.‎ 
pul. .ا‎ 
l اع‎ ۱ 

al Expenses: E 











Signature : 


= (Hotline 9200 - Amico / 9200-26426 ) 


Head Office: Jeddah : Riyadh Branch : Al-Khobar Branch : Al-Madina Branch : Abha Branch : Hail Branch : Qassim Branch : 
P.O.Box 3871 Jeddah 21481 -KSA P.O. Box 55177, Riyadh 11534, KSA P. O. Box 30047, A! Khobar 31952 - KSA P. O. Box 2870 Madina - KSA Al Rajhi Center - Khalidiya -Abha - KSA Hail - KSA Qassim - Buraidah - KSA 
Tel.: +966-12-660 1149/6655766 Tel. : *966-11- 480 0407 Tel. : *966-13-864 2911 / 864 3587 Tel. :4966-14-815 4244 / 815 2529 Tel. :4966-17-228 8790 Tel. :4966-16-558-6266 Tel. :*966-16-326-3115 
Fax: 4966-12-60 1146 Fax. : +966-11- 480 3034 Fax. : *966-13-899 4033 Fax. : *966-14-815 4742 Fax. : +966-17-228 8791 Fax. :4966-16-558-5080 Fax. : *966-16-326-7115 
KINGDOM WIDE 920028289 E-Mail : ksa(Qamicogroup.com ` www.amicogroup.com 


Orig. : Master file, Blue: Customer, Yellow: Workshop, Pink : Engineer, Green: Accountant 


AMICO 









۱ Cusiuinic, E 
. 29938 17 SERVICE REPORT "09ء‎ +9 cs 


MAINTENANCE. 77 


Hospital / Clinic : 
2 

Address es ار ا کا‎ [| Installation POEMA 
nl. سد ي ا‎ 

















Price 





Warranty Period: Invoice # 


LI 


























ال ا C]‏ 











Work Complete Yes 2 No Ea Note : Customer E 
Need Follow-up - Yes [ ]No[- ] N 


/ , T 0 5 
d / P 37 1 Ce ' A 
4 2.7. f A ۳ Dag T^ 


f ~ 














- 


CHeotiine 9200 - Amico /-9200-26426 ) 5‏ کپجچسسشمے۔ سے 
Head Office: Jeddah : Riyadh Branch : Al-Khobar Branch : Al-Madina Branch : Abha Branch : E Hail Branch : Qassim Branch :‏ 
P.O.Box 3871 Jeddah 21481 - KSA P. O. Box 55177, Riyadh 11534; KSA P. O. Box 30047, Al Khobar 31952 - KSA P. O. Box 2870 Madina - KSA AI Rajhi Center - Khalidiya -Abha - KSA: Hail - KSA Qassim - Buraidah - KSA‏ 
Tel.: +966-12-660 1149/665 5766 Tel. : *966-11- 480 0407 Tel. : +966-13-864 2911 / 864 3587. Tel. :1966-14-8154244/8152529 Tel. :+966-17-228 8790 ` Tel. :+966-16-558-6266 Tel. :+966-16-326-3115‏ 
Fax: +966-12-660 1146 Fax. : +966-11- 480 3034 Fax. : +966-13-899 4033 Fax. : +966-14-815 4742 Fax. : +966-17-2288791 ٦ Fax. : +966-16-558-5080 Fax. : +966-16-326-7115‏ 
KINGDOM WIDE 920028289 E-Mail : ksa@amicogroup.com www.amicogroup.com‏ 


Orig. : Master file, Blue: Customer, Yellow: Workshop, Pink : Engineer, Green: Accountant 


/ 


Customer 


GR © 
»— والمعدات الطبية‎ Sall شركة الافين لحيائة‎ 
a: 4, 2993947 SERVICE REPORT Al'Amin Maintenance & Contracting Co. Ltd. 
MAINTENANCE | 
o c D. 
NM | ——. . 
2۷۹ 


Contact Person : 








Optical | |  Ophtha | | Derma | |] ENT | | Ortho [ | Neuro [] General | | 


Part Description 


Y 
A 
٦ 
١ 





Price 


—À— — — 
سے‎ aate tct 


ہے — 






ہے 
ميهد 
m‏ 





~ 


Ke 
Di 
— 





ES 


Invoice # 














E EE 
cd E 
CX EE 
[EIE qum 


Total Travel 0. 


اد 
کو تف EE‏ م e,‏ 


Work Complete Yes ES No 82 Note : Customer E ginee 
Need Follow-up Yes | Je ER ۸ 


| Working Time 





tatar 
D 


E 
e 


d 





1 
x 
4 





-" 
میم 


DEEN 


j 
| 


















- 7 ZW NS 09 X 

2 ond sg / zs dj Signature 

re L[Hotline9200 - umico / 9200-26426 ) 
Head Office: Jeddah : Riyadh Branch : Al-Khobar Branch : Al-Madina Branch : Abha Branch : Vi Hail Branch : Qassim Branch : 
PO Bos 3871 Jeddah 21481 - KSA P. O. Box 55177, Riyadh 11534, KSA P. O. Box 30047, Al Khobar 31952 - KSA P. O. Box 2870 Madina - KSA AI Rajhi Center - Khalidiya -Abha -KSA Hail - KSA Qassim - Buraidah - KSA 
Tel:4966-12-660 1149/6655766 Tel. : *966-11- 480 0407 Tel. : *966-13-864 2911 / 864 3587 Tel. :+966-14-815 4244 / 815 2529 Tel. :4966-17-2288790 "© Tel. :+966-16-558-6266 Tel. :*966-16-326-3115 
Fax: 4066-12-660 6 Fax. : +966-11- 480 3034 Fax. : 4966-13-899 4033 Fax. : 4966-14-815 4742 Fax. : +966-17-228 8791  - Fax. : +966-16-558-5080 Fax. : +966-16-326-7115 
KINGDOM WIDE 920028289 E-Mail : ksa@amicogroup.com — www.amicogroup.com 


Orig. : Master file, Blue: Customer, Yellow: Workshop, Pink : Engineer, Green: Accountant 


اھ gg‏ س 7ے بز کے عمسم نل سما سك نے 3 


شركة Au all‏ لصيانة a, aalll‏ والمعدات الطبية 


Ed j 
MAINTENANCE | Laser Data Rep ort ali o den & Si ing Co. Ltd 


۱۱۰۰۳۶۳۲ 








CUSTOMER NAME: 4d | SERVICE CALL NO.: (SRO#) 


e re GE 


ADDRESS: LASER STATUS: 1. Warranty 










OCU]: ہس ہے‎ ? Contract 
F Drev "£ VSfav CA Paid Service Éi ef : 
7 ۱ TEST EQUIPMENT 
ENERGY METER ^. | 0 € SIN: Call Due Date: 
METER HEAD: gu gc, SIN: Call Due Date: 
SOLID STATE 
FLASHLAMP PULSES: ALEX: YAG: 
DELIVERED SHOTS: ALEX: YAG: 


DIRECT HEAD ENERGY: We VDC 
METER VERIFICATION mm H.P.CXà J/cm2 = W 


WATER TEMPERATURE: oc | AL. FILTER DATE: 


PUMP CHAMBER S/N: A: 7 RD S/N: A: Y: 
'GURE OF MERIT (FOM): E 
-NEW FLASHLAMPS INSTALLED: CMEWFLASHLAMPIOTE — — 
HVPS INSTALLED: Y Ea CUGA 1 UE ue cc EL E 






(LipoMPX)INT/PELT = EXC RNAL PELT = TOT = 





PULSE DYE 

WAVELENGTH (S): 

Adin و حاط‎ E EE TUE 
HEAD ENERGY: 23 me- E 

RE OR En * ——— 

METER VERIFICATION: — J/CM2 © a c Wwith- a. 0011595016687 5ك کس‎ 
FLASHLAMP COUNT: : کت‎ | EU OMEN و‎ 
WATER TEMPERATURE: jð oC DYE TEMPERATURE: ` منج ی ہے‎ e les 


DYE KIT DATE: £s o DYE KIT SAN: 


DYE KIT PULSES: 


AIMING BEAM | AMINGBEAM ALIGNED  — ا ا ا‎ 


CHECKED — ————— LENS CHECKED‏ سس اف 
JID LEVELS CHECKED (SOLVENT)‏ 
PLUMBING CHECKED FOR LEAKS‏ 


CAL PORT TIGHTENED 
PANELS SECURE 


ALL HANDPIECE RECOGNITION io 
CHECKED 


FIBER & HANDPIECE LENSES CHECKED ےش‎ 
ACCELEROMETER CABLES VERIFIED NEUTER 
SOFTWARE REVISION Wë 23 Ni 

















r^s erg, 


0 z 8 Rug شس‎ 5 Sp 
Zant, وپ‎ bone 












Work Complete P4 Së À Note : Customer ٣۲۳ Date: 3 ا یہ‎ 
"P. KA? DT 
Sch SÉ Bf : 
Need Follow-up ١ N E AVA eege 
Stamp: (; تی‎ DE 
dg id PS 
Enclosed 
سايم‎ E ¢ | Signature: ge | 74 Es 
Engineer GA A e en CI Se E ` می‎ P 
j : t H A / 7 
9 id f N L x EES 
5 - - 
1 ا‎ i : ; Se "e ge 
( Hotline 9200 - ھ6٥‎ / 9200-26426( |; 2 
Head Office: Jeddah : Riyadh Branch : Al|-Khobar Branch : Al-Madina Branch : Abha Branch : Hail Branch : ` Qassim Branch : 
P.O.Box 3871 Jeddah 21481 - KSA P. O. Box 55177, Riyadh 11534, KSA P. O. Box 30047, Al Khobar 31952 - KSA ۶ O. Box 2870 Madina - KSA Al Rajhi Center - Khalidiya -Abha -KSA Hail - KSA 03391011-4۸ 
Tel.:4056-12-660 1149 / 655 5766 Tel. : +966-11- 480 0407 Tel. : *968-13-864 2911 / 864 3587 Tel. :*966-14-815 4244/815 2529 Tel. ': «966-17-228 8790 Tel. ::3966-16-558-6266 — Tel. : *966-16- 353115 
Fax: +966-12-660 1146 Fax. : *966-11- 480 3034 Fax. : *956-13-899 4033 Fax. : *969-14-815 4742 Fax. : *966-17-228 8791 Fax. :4966-16-558-5080 Fax. : +966- 15 


KINGDOM WIDE 920028289 E-Mail : ksa(Qamicogroup.com www.amicogroup.com 





١! 8 1٤٤‏ نذا بک زرل ہہ ہے 


ركة الامین لصبانة الأجهزة والمعدات الطبية 4n‏ لے 
CU 117 SERVICE REPORT Al Amin Maintenance & Contracting Co. Li‏ 1 نان E‏ 


MAINTENANCE 
Telephone: |Date: $6] jJ 2c, | ا۷ی‎ 


A / SC E E 
W g \ Fax 








Description LA OHANA 


Vs Desorption Certosa 
EE 











Sica |] ] ^ Ophtha [ ] Derma | 7 ENT | | Otho | | Neuro [ | Genera [ | 














/ | 20 Ls / | 20 / | 20 | 20 











mm 


wwmwe[ e ] mmm ]‏ رج 
Work Complete ١ G] Date : 6 ee Së eol‏ 

Agi ai 
Stamp : (aX A 2 2 
















Need Follow-up 





Signature : 


V 


Head Office: Jeddah : Riyadh Branch : Al-Khobar Branch : Al-Madina Branch : Abha Branch : Hail Branch : -Qassim Branch ` ` 
P.O.Box 3871 Jeddah 21481 - KSA P.O. Box 55177, Riyadh 11534, KSA P. O. Box 30047, Al Khobar 31952 - KSA P. O. Box 2870 Madina - KSA Al Rajhi Center - Khalidiya -Abha - KSA Hail- KSA . Qassim - Buraidah- KSA- -- 
Tel.: +966-12-660 1149/6555766 Tel. : +966-11- 480 7 Tel. : *966-13-854 2911 / 864 3587 Tel. :+965-14-815 4244 / 815 2529 Tel. :+966-17-228 8790 Tel. :+966-16-558-6266 Tel. :+966-16-326-3115 ° - 
Fax: 4965-12-860 6 Fax. : 966-11- 480 3034 Fax. : *966-13-899 4033 Fax. : 3966-14-815 2 Fax. : +966-17-228 8791 ٠.٠ Fax.-: +986-16-558-5080 Fax: 5966-16-326-7115 
KINGDOM WIDE 920028289 E-Mail : ksa(gamicogroup.com ` www.amicogroup.com 


Orig. : Master file, Blue: Customer, Yellow: Workshop, Pink : Engineer, Green: Accountant 


ZE شركة الاسين لصيانة الاجهزة والمعدات الطبية‎ 
Al Amin Maintenance A Contracting Co. Ltd. 


£ 


(TENANCE Laser Data Report 

















1 04 

d i SE سس‎ 
d /CUSTOMER NAME: (EM Fahad | SERVICE CALL No: (SROÀ) 
| (wt fL foco  |semMNO gOJo. 
7 / 3 
! / ^ A en IN dal ASER STATUS: 1. Warranty C U N 1 1 D 1 
/ d > 21010۲301 





Ox Zei 


C3 Paid Service £x win 
TEST EQUIPMENT 







ENERGY METER S/N: ! Call Due Date: 

METER HEAD: S/N: Call Due Date: 
SOLID STATE 

FLASHLAMP PULSES: ALEX: YAG: 


DIRECT HEAD ENERGY: 

METER VERIFICATION 

ANATER TEMPERATURE: 
MP CHAMBER S/N: A: 


DELIVERED SHOTS: up 823 k AEN YAG: 





























FIGURE OF MERIT (FOM): 
! NFWFI ASHLAMPS INSTALLED: CONT: N | NEW FLASHLAMP LOT# — — 

HVPS INSTALLED: Y N S/N, HVPS: 

PULSE DYE | CE E 7 
ZRS ین‎ 

WAVELENGTH(S): 

FOM: PDL = UNT ME EE 

HEAD ENERGY: OR Ze, 

DELIVERED ENERGY: LO mJ/CM2 © Q- (V  *X OR % 

METER VERIFICATION: ے‎  JCcM2Q — Wwith ® ۰ mm handpiece 
[FLASHLAMPCOUNT ع‎ 2682 p 

WATER TEMPERATURE: D ۳۰۰۱۷۸۴. 

YEKI DATE; JAC bt DYE KIT S/N: جا‎ EE E, 

D "PULSES: y Gi 

FINAL INSPECTION CHECKLIST JIN S A 


AY IG BEAM ALIGNED 


FOCUS LENS CHECKED 
سر‎ 





: سی ہے‎ A E a A, 

(|l Biz, Soaps.‏ نلا 
ا Nai Windows Yaad‏ 
mah 007 5 4 n T‏ ا 


FLUID LEVELS CHECKED (SOLVENT) HS CO 
PLUMBING CHECKED FOR LEAKS 


CAL PORT TIGHTENED 
E TOT E EE 





PANELS SECURE 


ALL HANDPIECE RECOGNITION D HG 
CHECKED 


FIBER & HANDPIECE LENSES CHECKED 


ACCELEROMETER CABLES VERIFIED £ Ganar سی‎ 


SOFTWARE REVISION L^ Dr و‎ 


Work Complete did N Note : Customer Engineer Date: ` Mie : cl We Ó 


Setn o To Denel 








Š Y N 
Need Follow-up K: Stamp: 
NEL ہم‎ 
X Signature: 1 2 MA 
Engineer 1 سال یں‎ P ET 9 d | 
| | Mya ev ge N 
ہے سے‎ 
ےت‎ LE 
( Hotline 9200 - Amico / 9200-26426 ) 

Head Office: Jeddah : Riyadh Branch : Al-Khobar Branch : Al-Madina Branch : Abha Branch : Hail Branch : Qassim Branch : 
P.O.Box 3871 Jeddah 21481 - KSA P.O. Box 55177, Riyadh 11534, KSA P. O. Box 30047, Al Khobar 31952 - KSA P O. Box 2870 Madina - KSA AI Rajhi Center - Khalidiya -Abha -KSA Hai- KSA Qassim - Buraidah - KSA 
Tel.: +966-12-660 1149/6655766 — Tel. : *966-11- 480 7 Tel. : +966-13-864 2911 / 864 3587 Tel. :*966-14-815 4244 / 815 2529 Tel. :+966-17-228 0 Tel. :*966-16-558-6266 Tel, :+966-16-326-3115 
Fax: 4066-12-60 46 Fax. : *966-11- 480 3024 Fax. : *966-13-899 4033 Fax. : *966-14-815 4742 Fax. : *966-17-228 8791 Fax. :*966-16-558-5080 Fax. : *966-16-326-7115 


ہہ Cent m mA‏ چدی چکر ک0 کور ہم 128618860 


KINGDOM WIDE 920028289 E-Mail : ksa((mamiconrain enm 






شركة اإامین لصبانة الإجهزة والمعدات الطبية 
A Amin Maintenance & Contracting Co. Ltd.‏ 
Ini‏ 


Laser Data Report 05 


4- sema. No Dë: Ot 7 
P- )11لا‎ ) ۵ 















LASER STATUS: 1, Warranty 
Contract 
3. Paid Service 


TEST EQUIPMENT 













ENERGY METER | S/N: Call Due Date: 
METER HEAD: S/N: Call Due Date: 
SOLID STATE 
FLASHLAMP PULSES: ALEX: YAG: 
DELIVERED SHOTS: ALEX: YAG: 
DIRECT HEAD ENERGY: W(O VDC 
METER VERIFICATION mm H. DC J/cm2 = VW 
l TER TEMPERATURE: ec | D.L. FILTER DATE: 
PUMP CHAMBER S/N: A: e ROD S/N: A: Y 
FIGURE OF MERIT (FOM): p. ALEX: YAG: 
| NEW FLASHLAMPS INSTALLED: Y N [| NEW FLASHLAMP LOT ff: 
HVPS INS IALLED: Ké N S/N HVPS: 
(LipoMPX)INT/PELT = VREF. = EXTERNAL PELT = TOT = 
PULSE DYE ale nv 


"usu —— "i1 رر‎ o o وو‎ 





o m S e EE YAG = 
HEAD ENERGY: OR 9 
DELIVERED ENERGY: J/CM2 © (K)V OR A 
METER VERIFICATION: J/CM2 © W with ` mm handpiece 
FLASHLAVP COUN. Û 
WATER TEMPERATURE: 1 ec DYE TEMPERATURE : eC 
DYE KIT DATE: 7" DYE KIT S/N: 










£....ING BEAM ALIGNED 





NOTES: D is ploy BIN 4 
Me ren VO Siart ; 










FLUID LEVELS CHECKED (SOLVENT) 


PLUMBING CHECKED FOR LEAKS نت‎ eg 





CAL PORT TIGHTENED 


ALL HANDPIECE RECOGNITION eme 
CHECKED 


FIBER & HANDPIECE LENSES CHECKED orem Y 
ACCELEROMETER CABLES VERIFIED E 
SOFTWARE REVISION "d NON CN: 


Note : Customer Engineer 


Ge Sieg we‏ و 


LÉI le d Sa 






( Hotline 9200 - Amico | 9200-26426 ) 


Head Office: Jeddah : Riyadh Branch : Al-Khobar Branch : Al-Madina Branch : Abha Branch : Hail Branch : Qassim Branch : 
P.O.Box 3871 Jeddah 21481-KSA P. O. Box 55177, Riyadh 11534, KSA P.O. Box 30047, AI Khobar 31952 - KSA P. O. Box 2870 Madina - KSA Al Rajhi Center - Khalidiya -Abha -KSA Hail - KSA Qassim - Buraidah - KSA 
Tel.: +966-12-660 1149 665 5766 Tel. : +966-11- 480 0407 Tel. : +966-13-864 2911 / 864 3587 Tel. :+966-14-815 4244/8152529 Tel. :+966-17-228 8790 Tel. :+966-16-558-6266 Tel. : +966-16-326-3115 


Cav: 0266-1965 Fax. : *966-11- 480 3034 Fax. : *966-13-899 4033 Fax. : *966-14-815 4742 Fax. : *966-17-228 8791 Fax. :5966-16-558-5080 Fax. : 4966-16-326-7115 


sæ. چس کو ا میم وس‎ mmm 09 nm 





RAMIS. 
KI 





$ 


MAINTENANCE | 
CUSTOMER NAME: Cn f hoe] | SERVICE CALL NO.: (SRO#) E 


MODE: \ Aeru d وریز‎ 7۸۹۵ SAP -— l8 Me 
ADDRESS: | LASER STATUS: 1. Warranty Ui 


Lt. JJ C 2 TEL: )2 zontract‏ ا( ہس 
RETIS A TAY kis 3. Paid Service‏ 
A TEST EQUIPMENT‏ 
SIN: Call Due Date:‏ < © برجت ہا ENERGY METER‏ 
METER HEAD: / i S/N: Call Due Date:‏ 
SOLID STATE‏ 
FLASHLAMP PULSES: ALEX: YAG:‏ 
DELIVERED SHOTS: ALEX: YAG:‏ 
DIRECT HEAD ENERGY: WQ ٠ VDC‏ 
METER VERIFICATION mm H.P.C(à J/cm2 = W‏ 
D-L. FILTER DATE:‏ 
PUMP CHAMBER S/N: A: Y: ROD, S/N: A: Y:‏ 
RE OF MERIT (FOM): ALEX: ١ YAG:‏ ` 
NEW FLASHLAMPS INSTALLED: Y N NEW.FLASHLAMP LOT #:‏ 
HVPS INSTALLED: Y N S/N HVPS:‏ 
(LipoMPX)INT/PELT - VREF. - EXTERNAL PELT = TOT =‏ 
PULSE DYE X‏ 
C OS ANC‏ : 
WAVELENGTH(S):‏ 
FOM: (Ze IT PDL= YAG =‏ 
HEAD ENERGY: OR %‏ 
DELIVERED ENERGY: J/CM2 © (K)V OR %‏ 
METER VERIFICATION: J/CM2 (à W with mm handpiece‏ 
FLASHLAMP COUNT:‏ 
WATER TEMPERATURE: ec DYE TEMPERATURE : Lj c2‏ 
DYE KIT DATE: Zf 6 DYE KIT S/N: ET.‏ 
DYE KIT PULSES: | C 66 DAHA‏ 
FINAL INSPECTION CHECKLIST‏ 
NOTES:‏ 
"LENS CHECKED ES 1) P n ONE‏ )مع 


FLUID LEVELS CHECKED (SOLVENT) H H j r ف‎ 

PLUMBING CHECKED FOR LEAKS سی‎ 2 0M. d 
c سی ہے‎ m 1 یم‎ Ed اس ال م8‎ 

CAL PORT TIGHTENED y. ^ Lë V? En rx rv | 


ALL HANDPIECE RECOGNITION e 5 
CHECKED LR 


FIBER & HANDPIECE LENSES CHECKED e ex A NAT 1 
ACCELEROMETER CABLES VERIFIE Meet پا‎ ١ SE 
| ACCELEROMETER CABLES VERIFIED ._ S, اک‎ 






Work Complete 





Need Follow-up 


A D ; E 
M ا‎ ima E: 
Enclosed SS" y SM f aem 
١ 1 1 | “Ò 
78 — Signature: — ےی‎ 
: ef z لے‎ t Lom SE 

i». [ ^ : g L A P' du ) c مت‎ es 1 € 

Eu ۱ ۱ E 


Engineer 






Head Office: Jeddah : 
P.O.Box 3871 Jeddah 21481 - KSA 
Tel.: *966-12-660 1149 / 665 5766 
Fax: *966-12-660 1146 

KINGDOM WIDE 920028289 


مين لصيانة cian‏ الطبية 


Laser Data Report DA ٢۔۰۱‎ o 








Note : Customer Engineer Date x 


A e 
Y N وہ‎ ANA Stamp: 


pad 
م‎ 


( Hotline 9200 - Amico / 9200-26426 ) 


Riyadh Branch : Al-Khobar Branch : Al-Madina Branch : Abha Branch : Hail Branch : Qassim Bra 

P. O. Box 55177, Riyadh 11534, KSA P. O. Box 30047, Al Khobar 31952 - KSA P. O. Box 2870 Madina - KSA AI Rajhi Center - Khalidiya - Abha - KSA — Hail-KSA Qassim - Buraidat 
Tel. : *966-11- 480 0407 Tel. ::966-13-864 2911 / 864 3587 Tel. :*966-14-815 4244/8152529 Tel. :4966-17-228 8790 Tel. :4966-16-558-6266 Tel. :*966-16-3 
Fax. ` *966-11- 480 3034 Fax. : *966-13-899 3 Fax. : *966-14-815 4742 Fax. : *966-17-228 8791 Fax. :*966-10-558-5080 Fax. : 3 


E-Mail ` ksa()amicogroup.com ` www.amicogroup.com 


- کے‎ * ei? 
d SF, É 


Al Amin Maintenance & Contractin J Co, Ltd. 





e: Lë EI t — 
(sn —— — B t 


کک ہم 










شركة الامین لصبانة الاإجهزة والمعدات الطبية 


in Mai ing Co. Ltd. 
Laser Data Report eia Md "0 Co. Ltd 


Oe 9] ا‎ 0a 


CVNO\URE 


5, 
1. Warranty 
/2. Contract 
.3. Paid Service 






TEST EQUIPMENT 
ENERGY METER S/N: Call Due Date: 
METER HEAD: S/N: Call Due Date: 
| SOLID STATE 
FLASHLAMP PULSES: ALEX: YAG: 
DELIVERED SHOTS: ALEX: YAG: 
DIRECT HEAD ENERGY: Wen. VDC 
METER VERIFICATION mm H. P Cen J/cm2 = W 
WATER TEMPERATURE: °C | DL. FILTER DATE: 
PLIMP CHAMBER S/N: A: Y: POD. SN: A: y: 
JRE OF MERIT (FOM): ALEX: ۔‎ YAG: 
NEW FLASHLAMPS INSTALLED: Y N NEW'ELASHLAMP LOT #: 
HVPS INSTALLED: Y N S/N HVPS: 
(LipoMPX)INT/PELT = VREF. = EXTERNAL PELT = TOT = 
PULSE DYE 
کے‎ 
WAVELENGTH(S): N 
FOM: PDL à YAG = 
HEAD ENERGY: "OR 9 
DELIVERED ENERGY: J/JCM2Q \ (K)V OR % 
METER VERIFICATION: J/CM2 (à N W with mm handpiece 
FLASHLAMP COUNT: XC | 
WATER TEMPERATURE: ec DYE TEMPERATURE : 6 
DYE KIT DATE: DYE KIT SIN: 
DYE KIT PULSES: ١ 


A 
FINAL INSPECTION CHECKLIST 


AIMING BEAM ALIGNED NOTES: 


FQ  SLENS CHECKED QUT P TS ا‎ 
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( Hotline 9200 - Amico / 9200-26426 ) 


Head Office: Jeddah : Riyadh Branch : ۸۱۰۴۲۱۵3۲ Branch : AI-Madina Branch : Abha Branch : Hail Branch : Qassim Branch : 
P.O.Box 3871 Jeddah 21481 -KSA P. O. Box 55177, Riyadh 11534, KSA P. O. Box 30047, Al Khobar 31952 - KSA P.O. Box 2870 Madina - KSA Al Rajhi Center - Khalidiya -Abha - KSA Hail- KSA Qassim - Buraidah - KSA 
Tel.: +966-12-660 1149/6655766 Tel. : *966-11- 480 0407 Tel. : *966-13-864 2911 / 864 3587 Tel. :*966-14-815 4244/8152529 Tel. :4966-17-228 8790 Tel. :*966-16-558-6266 Tel. :*966-16-326-3115 
Fax: +966-12-660 1146 Fax. ` *966-11- 480 3034 Fax. : *966-13-899 4033 Fax. : *966-14-815 4742 Fax. : *966-17-228 8791 Fax. : +966-16-558-5080 Fax. : *966-16-326-7115 


KINGDOM WIDE 920028289 E-Mail : ksa(gamicogroup.com ` www.amicogroup.com 





DDA d شركة الامين لصيانة الاجهزة والمعدات الطبية‎ 
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Laser Data Report رر‎ 1 
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Head Office: Jeddah : Riyadh Branch : Al-Khobar Branch : Al-Madina Branch : Abha Branch : Hail Branch : Qassim Branch : 
DO Bes 3871 Jeddah 21481 - KSA P.O. Box 55177, Riyadh 11534, KSA P. O. Box 30047, Al Khobar 31952 - KSA P. O. Box 2870 Madina - KSA Al Rajhi Center - Khalidiya -Abha -KSA Hail - KSA Qassim - Buraidah - KSA 
ام7‎ : +966-12-660 1149/6655766 Tel. : +966-11- 480 0407 Tel. : +966-13-864 2911 / 864 3587 Tel. :+966-14-815 4244/8152529 Tel. :+966-17-228 8790 Tel. : +966-16-558-6266 Tel. :+966-16-326-3115 
Fax: +966-12-660 1146 Fax. : *966-11- 480 3034 Fax. : *966-13-899 4033 Fax. : *966-14-815 4742 Fax. : *966-17-228 8791 Fax. : +966-16-558-5080 Fax. : *966-16-326-7115 


KINGDOM WIDE 920028289 E-Mail : ksa(0amicogroup.com  www.amicogroup.com 


7 


PB : Ge 
8 شركة الامين لصيانة الاجهزة والمعدات الطبية ا‎ 
29898 17 SERVICE REPORT \ Amin Maintenance & Contracting Co. Ltd 


uA 


MAINTENANCE 









p EM وی‎ 
= XFS ا‎ iA 
. Optica lj. 
€ ات وہ ساٹ‎ EET , 
P + 1 Ca » em 


D 
p 


t 


- . - گہتٹ 6ڈ ٹیش یٹ شس ا‎ SE س سس‎ 
(t ١ 1 1 4 2 0 > » f^ ^ A7 nj Sa? 1 S »? KX EYE : رید‎ EE T TY XT er) ٦ ۱ 
۱ : : i 7 | | = : oT e کر ہی‎ EOS 5 
Iravel-1 na 520 € bakt.. Working Time - D YO ایی‎ ! d. 15 ١ 300 IS 
: ` x N / INS. ES «t یہ‎ i 4 "d 


[erem]. To [Total] A 97 | TOI Unit | rota | oas T 
| 


TT: سح ےم یم ہم‎ ٠ 

yG A 
KAS? I : 

j A 2» 
¢ d : 

4 KR 
` 1 

+ 05 IM 


| 
FAN NX SL Wi 
2 A 
7 d ` 
d P Tpz ہف‎ 
at 5 ` 
CA ` 5 7 - 1 ^ ` 
KEE St Se رف‎ E en NV d 7 
جیا‎ Ex 2:9. 
یہ‎ D o EVAN ١ 
V 
7 f 
` ^ delt, zw? ` 
3 
s 


PEU 
28 
Ki geng v 


Unit | Tal 

lll : 
1 
1 


sedi 


| d 


ber My 
0A 


چمیسمععیب 2 > 


Stamp : 






dns SE DICE ا‎ 


LE ور‎ Signature : 
ا سے‎ 
A REE ا‎ ( Hotline 9200 - Amico / € 00-26426 ) | | 

Head Office; Jeddah: — Riyadh Branch : * Al-Khobar Branch : Al-Madina Branch : Abha Branch : Hail Branch : Qassim Branch : 
Fü Box 3871 Jeddah 21481 KA PO. Box 55177, Riyédh 11534, KSA P. O. Box 30047, A Khobar 31952-KSA PO Box 0 Madina - KSA A Rahi Center ٠ Khaldîya -Abha : KSA Hall KSA. Qasim - Buraidah - KSA 
Tel: +966-12-660 1149 | 665 5768. .— : 4966-11. 480 0407 Tel. : +986-13-864 2911/8843587 ` 101.١ : +966-14-815 4244/8152529 Tel, :4068-17.228 8700 - Tel. :4066-16-556-6266 Tel. :+966-16-326-3115 
Fax: +966-12-660 1146. ^... Fax: +968-11: 480 3034 Fax. : *066-13-899 4033 Fax. : *066-14-815 4742 Fax. : +968-17:228 8791 Fax. : +966-16-558-5080 Fax. : 4066-10-326-7115 
KINGDOM WIDE 20028289: 3 : E-Mail : ksa@amicogroup.com www.amicogroup.com 
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Head Office: Jeddah : - Riyadh Branch : Al-Khobar Branch : . .. AkMadina Branch : Abha Branch : 
P.O Box 3871 Jeddah 21481 - KSA P. 0. Box 55177, Riyadh 11534, KSA P. O. Box 30047, Al Khobar 31952-KSA P D Box 2870 Madina - KSA ۱۰ Bureid 
Tel.: +966-12-660 1149/665 5766 — Tel : +968-11- 480 0407 - Tel. 119663854 2911/8643587 Tel. : +666-14-8154244 7815 2529 Tel. : +966-17-228 0 Tel :+966-16-554-6266 Tel. :4066-16-326-3115 
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( Hotline 9200 - Amico / 9200-26426 ) 


Hail Branch: - Qassim Branch: 
لم‎ Ra! Center - Khalidiya -Abha -KSA Ha - KSA Qassim - Buraidah - KSA 


Fax. :+966-17-228 8791 Fax. :«966-16-558-5080 Fax. : «906-16-226-7115 
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Tel.: +966-12-680 1149/6655766 Tel. : +966-11- 480 0407 Tel. ; +966-13-864 2911 / 864 3587 Tel. :+966-14-815 4244 / 815 2529 Tel. : +966-17-228 8790 Tel. : +966-16-558-6266 Tel. :4966-16-326-3115‏ 
Fax +966-12-660 6 Fax. : 968-11١ 480 3034 Fax. : 4066-13-89 4033 Fax. : +66-142 Fax. : 4966-17-228 8791 Fax. :4966-16-558-5080 Fax. : 4966-16-326-7115‏ 
KINGDOM WIDE 920028289 E-Mail : ksagpamicogroup.com ` www.amicogroup.com‏ 


Orig. : Master file, Blue: Customer, Yellow: Workshop, Pink : Engineer, Green: Accountant 
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7 | ( Hotline 9200 - Amico / 9200-26426 ) 
`. ` Head Office: Jeddah : Riyadh Branch: ` Al-Khobar Branch; ` Al-Madina Branch : Abha Branch : Hall Branch : Qassim Branch : 
-P.O.Box 3871 Jeddah 21481 -KSA E O. Box 55177, Riyadh 11534, KSA P. O. Box 30047, Al Khobar 31952- KSA — P. O. Box 2870 Madina - KSA Al Rahi Cenler- Khakdîya -Abha -KSA Hall- KSA Qassim - Buradeh - KSA 
Tel: +966-12-660 1149 / 665 5766 Tel. : +968-11- 480 0407 Tel. : +966-13-864 2911/8643587 Tel. : 4966-14-815 4244 / 815 2529 Tel. :+968-17-228 0 Tel. :+966-16-558-6266 Tel. :+968-16-326-3115 
Fax: +4966-12-660 6 Fax. : *966-11- 480 4 Fax. : *966-13-899 4033 Fax. : 1966-14-815 4742 Fax. : *966-17-228 8791 Fax. :4966-16-558-5080 Fax. : 4066-16-326-7115 


KINGDOM WIDE 020028289 ` E-Mail : ksagnamicogroup.com Www.amicogroup.com 
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Customer والمعدات الطبية‎ Sal شركة ارامين لضيانة‎ 
ER 02 117 SERVICE REPORT Al Amin Maintenance & Contracting Co, Ltd. 
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| ( Hotline 9200 - Amico / 9200-26426 ) 
Head Office: Jeddah : Riyadh Branch : Al-Khobar Branch : Al-Madina Branch : Abha Branch : 
P.O.Box 3871 Jeddah 21481 - KSA P. O. Box 55177, Riyadh 11534, KSA P. O. Box 30047, AI Khobar31952-KSA P, O, Box 2870 Madina - KSA 






Hail Branch : Qassim Branch : 
| Al Rahi Center - Khašdîya - Abha - KSA — Hall - KSA Qassim - Buraldsh - KSA 
Tel: 4966-12-660 1149 / 665 5766 Tel. : 4066-11- 480 0407 Tel. : *966-13-864 2911 / 864 3587 Tel. :3966-14-815 4244/8152529 Tel, : 4966-17-228 8790 


Tel : +966-16-558-6266 Tel. : 4966-16-326-3115 


Fax: 4966-12-560 1146 Fax. : +968-11- 480 3034 Fax. : *966-13-899 4033 Fax. : *966-14-815 4742 Fax. : *966-17-228 8791 Fax. :4966-16-558-5080 Fax. : 4966-16-326-7115 


KINGDOM WIDE 920028289 E-Mail : ksa@a Com WWW. .com 
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Head Office: Jeddah : Riyadh Branch : Al-Khobar Branch ` - Al-Madina Branch : Abha Branch : Hall Branch : Qassim Branch : 
P.O.Box 3871 Jeddah 21481- KSA P.O. Box 55177, Riyadh 11534, KSA P. O. Box 30047, A Khobar 31952 - EA P. O. Box 2870. Madina - KSA لم‎ Rei Center - Khalidiya - Abha -KSA — Hal - KSA Qassim - Buraidah - KSA 
Tel: +966-12-660 1149/6655766 — Tel : +968-11- 480 0407 ` Tel : +966-13-864 2911/8643587 — Tel :+965-14-815 4244/8152529. Tel.: +966-17-228 8790 Tel ;+966-16-558-6266 Tel :+968-18-326-3115 
Fax: +966-12-660 1146 Fax. : +968-11- 480 4 Fax. : 4966-13-99 4033 Fax. : +966-14-815 4742 Fax. : +966-17-228 1 Fax. : +٥٥-۰16-45845080 Fax. : 4966-16-326-7115 
KINGDOM WIDE 920028289 E-Mail : ksa@amicogroup.com www.a roup.com 


Orig. : Master file, Blue: Customer, Yellow: Workshop, Pink : Engineer, Green: Accountant 
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| 3 | ( Hotline 9200 - Amico 7 9200-26426 ) | | 
Head Office: Jeddah: ` Riyadh Branch: . AkKhobar Branch : Al-Madina Branch : - Abha Branch : Hail Branch : Qassim Branch : 
P.O.Box 3871 Jeddah 21481 - KSA P. O. Box 55177, Riyadh 11534, KSA P. O. Box 30047, Al Khobar 31952 - KSA E O, Box 2870 Madina - KSA A Rajhi Center - Khalidiya - Abha -KSA Ha - KSA Qassim - Buraidah - KSA 
Tel: +966-12-660 1149 / 665 5766 Tel. : +966-11- 480 0407 Tel. + +966-13-864 2911/8643587 Tel : +066-14-815 4244 / 815 2529 Tel, : 96-17-228 8790 Tel. : +966-16-558-6266 Tel. : 4066-16-326-3115 
Fax: +966-12-660 6 Fax. : *966-11- 480 3034 Fax. : 1966-13-99 4033 Fax. :3966-14-815 4742 , Fax. : *066-17-228 8791 Fax. :4006-16-558-5080 Fax. : 4066-16-326-7115 
KINGDOM WIDE 920028289 E-Mail : ksag)amicogroup.com Www.amicogroup.com 
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ZZ eee A, KI 


MAINTENANCE 
Hospital / Clinic : 









Received thru: SC 
SAP Service Call #: 
ا رر لا‎ 























din Description SQ AER 
m/E ^ CA á | l d yi N 













T -Acce ptance Date‏ أ 


—WorkingTime ^ — 


xg gl سو‎ US VETER SI CAS EA | سيوع‎ : 1 EAS T 
1 EAA NS ای‎ Less | 1 EX v EE Eed ا‎ 
T EI VIE |2 Te? 7: 
: 3 ئن‎ A f 1 


T 


EE یں ا‎ 
Le Ey P IN ١ 7 
1E Xpenses: | ESSE 


ES No 


_ ۱۷۳۷۹ )/ 3د(‎ 
Engineer GS 
| | 8 (Hotline 9200 - Amico / 9200-26426 ) 
ا ا‎ 
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P.O Box 3871 Jeddah 21481 - KSA P. O. Box 55177, Riyadh 11534, KSA P. 0, Box 30047, Al Khobar 31952 - KSA ` P. O. Box 2870 Màdina - KSA A Rajhi Center - Khalidiya - Abha - KSA Hail - KSÁ Qassim - Bureidah - KSA 


Tel: +966-12-660 1149/6655766 Tel. : +966-11- 480 0407 Tel. : +966-13-864 2911/8643587 Tel: +966-14-8154244/8152529 Tel, :+968-17:228 8790 - Tel :4966-16-5566266 Tel. :+966-16-326-3115 
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KINGDOM WIDE 920028289 E-Mail : ksa@amicogroup.com ` www.amicogroup.com 
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